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Norme d’abbonamento per l’anno 1921 


si rende noto che 1 prezzi di abbonumento alta Gazzetta Ufficiale 
sono stabiliti nella misura seguevto: 


Por un anvo . 0.0, Lo «5 
ro semestre... » SL 
i »o > trimestre. .,, >» 48 
All'estero (Paes! vell'Uniene postale): _ 
Per ui a20010 ,., 0, + LL 90 
>» 0» semestre, ,.,., e >» 5O° 
» >» trimeste .,.,. » 350 


In Rema (ritiranso il giorable prosso gli Uffici d'a mministrazione) 


Per ni anno . ,..,. L «40 
» 0» semestto ...., » R4 
» » trimestre ..,, » 168 - 


La corrispondenza svacernenie e associazioni, cone pure i rola- 
tivi vaglia, debbono essere indirizzati all'Amminisirezione della . 
Gazzetta' Ufficiali presso il Ministero dell’interno. 

Allimporio di clascun vaglia postale ordinarîo e. 
telegrafico, di aggiunga sempre la tassa di bolle di 
ecentesimi cinque o dieci preveritta dail’art 48, lel- 
tera adella tarilfa (allegato 4) del teste unito «p i 
provaio eda deri cla-icage iuvogotenenziole n, 185, : 
del 1918) c da' suecessivo decreto-legge Luoget:. | 
‘nevziale mn, 11321, ì 
n 


FALTY i PFICEL Biba 
I Legoì + daweraui, 

LEGGE n 1708 che 3mana provvedimenti a favore del corpo dagli 
agsrti di custudia d-l'e carceri. 

REGIO DECRETO LEGGE x. ‘635 he affidi a!la' Direzione gene- 
rale dalle ferrovie dello Siuto l'alienazione del moteriule re- 
siduatii falla guerra tuttora disponibile e l'assegnazione di 
quello proveniente dalla ruccalta dei »ottama al fronte. 

REGIO DECRE!0 n. 1691 che upp uva + regoiumento per Veserci- 
«zio e par ta sorveglianza delle caldue a vapore e dei re:i- 
pienti Fi vapore, : 

REGIO DE: RKTO n. 1714 che »pprova al regolamento per l'appl: - 
cazione di.llu le ge 30 setienbre 19205 ni. 1349, concernente 
disposizioni velgiive al commercio e pi ovvedimenti contro git 
Qurenti eccrisivi dei prezzi. 

REG'O DE KECO #2 1713 he concede ingutlo ‘per tutli $i recti 
commessi in Cirenaica comuni e militari, 

REGIO DECRE ro-LEGGE © 1724 che Gppora miglioramenti eco- 

“—  nomici Wvfuvore del personels di Las a f rzu di ruolo e 
delle linee pustali e agli uvrventzi di cui clv'urt 185 R. P, N., 

i addetti alle linee di nni nizioni dello St to. 

REG: DECRETI hr. 169) e 1701 vifletterii erezione in ente mo- 
rale, modificazione di dispos invi di statuto. 

RELAZIONE e'REHO D CRETO ur lo scioglimento del Consiglio 
di ammifisitasione dell Università ugroria di Monteporzo 
Catone (Roma). . 

Db apowisioi ì dive ro 


Ministero per Pradusiria e il rommercio: ani ade dei cari —- 
Media dini egneotisaii gagertai so sone infsiero cel te 
s0ro: Errata ,orriae — Ministero per il tavro e la previ 
denza soc'ale : Disposizioni  nri personale dipendente — Af:- 
nistero delia guerra: D sp sizioni nei personale dipandente — 

+ Ministero del tesoro: kaettitiche d’iotestazione -- Concorsi. 


. B'oglio delle inserzioni: 


LV 


Roma - "Vetlterdi, 10 dicéiubra 
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Numero 291 
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2 ASTI NAZIONE IATA MTANTTE 


Il numero 1708 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
del Regno contiene la seguente legge : 
VITTORIO EMANUELE III 
per grazia di Dio o per volontà della Nazlora 
RE D'ITALIA “at i 


Il Senato e la Camera dei deputati hanno approègto;; n 


Noi abbiamo sanzionato e promuighiamo quanto IOgu8 
Att. 1. 
La pianta organica e le paghe giornaliere per il corpo 


degii agenti di custodia delle carceri sono ‘quolie ‘stà- 
bilite dalia tabélla ‘che fa seguito alla presente legge. 


Art. 2. 


Lo ‘indennità di grado i relativi aumenti di cui al- 

i l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, nu-. 

inero 443, sono wballie. 1 
Art. 3. 


\ a: ” 
La ferma e lo rafferme degli agenti di custodia sono : 
iriannali. ! a 
Gli agenti non possono sontrarre più di otto raf- 
ferme. Dopo l’oitava rafferma essi resiano in ‘servizio. 
sino al RL ga dei cinquant'anni d'età, senza vin- 
colo di ferma i 
Ad ogauza celle prime sei rafferme gli agenti con- 
seguono un aumento di paga di centesimi 50 giorna- 
lieri che non vengono assorbiti dagii aumenti conse-. 
guiti per effetto di promuzioni e sono computabili agli © 


effeiti deila pensione. 


Art 4. 


L'esperimento cui, allo scadere di ogni ferma, l'agento 


x 


può essere sottoposto ha la durata di sei mesi ed è 


prorogabile soltanto di altri sei meri. 
‘Art. 5. 


Alle tre prime rafferme è annesso un premiò, ri- 
spe:tivamente di L. 1000, 2000 e 3000 pagabili per 
metà, previo il saldo dell'eventuale debito di DABRA, 
al termine -di ciascuna rafferma — 1 

L'altra metà sarà vergata alla Cassa pastalo di PA 1 
sparmio per essere pagata all’a gejte al ‘termino del: | 
servizio. À richiesta dell’ lotersaato*potrà essere inve- 
stita. in titoli dello, Siato, vincolati a favore qellAme 
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ministrazione carceraria per il «tempo in cui egli resta 
nel corpo. 


Art. 6. 


L’agente riammesso cumula, anche agli effetti delle 
°rafferme e dei relativi aumenti di paga, il servizio pre- 
stato precedentenfente nel corpo. 


Art. 7. 


L'attuale premio d’ingaggio è elevato da L. 150 al. 
L. 1000, delle quali L. 300 sono versate al fondo massa 
dell'agente in seguito all’arruolamento e L. 700 ‘sono a 
dui direttamente corrisposte in seguito alla nomina ‘a 
guardia effettiva. - 


«i 


Art. 8. | 
A tutti gli appartenenti al eorpo degli agenti di cu- 
| stodia è corrisposta un "indennità vestiario di L. 0.50 
al giorno. ha Ì 
Art. 9. 


Agli ammogliati o vedovi con prole che non usu< 
‘ fruiscono dell'alloggio in natura è corrisposta un’inden- 
nità di alloggio di L. 1,50 giornaliere, elevabili aL: 2 


nei centri superiori a 50,000 abitanti e a L. 2,50 nei 


capiluoghi con 250.000 abitanti e più. 
Art. 10. 


Tutte le competenze spettanti agli agenti, a norma | 
degli articoli precedenti, nonchè i soprassoldi annessi 
ai distintivi di merito, sono esenti’da qualsiasi ritenuta. : 


. Art, 11. 


L’agente che abbia compiuto 25 anni di servizio può 
chiedere il collocamento a riposo con diritto a pensione, 
ancorchè non abbia compiuto il: 50° anno di età. i 


Art. 12. 


Le disposizioni contenute nella presente legge avranno: 


effetto dal 1° gennaio 1920. 
Disposizioni transitorie. 
Art. 13. 


i 


ll servizio prestato nel corpo dagli agenti che at=: 


tualmente né fanno parte s’inténde, ancorchè sianvi 


interruzioni, ripartito, nel suo insieme, in periodi trieri:' 3 


nali da considerarsi, agli effetti dell’attribuzione' del- 


| l'aumento di paga di cui al precedente art. 3 e dei. 
premi di cui al précedente art. 5, come altrettante. 


ferme. 

Le ferme in.corso s’intenderanno scadere’ alla fine 
del triennio volgente, determinato a norma del pre- 
cedente comma. L’agente però cui scade prima di tale 
epoca la ferma contratta in base al precedente ordi- 
namento ha facoltà di lasciare il servizio. 


Art. 14 
Gli agenti che al 1° gennaio 1920 fanno già ‘parte 


del corpo e che non hanno compiuto in esso sei anni 
di complessivo servizio percepiranno il primo premio 
di L. 1000 allo scadere del sesto anno di servizio. 

Quelli, ancorchè riammessi, che hanno prestato oltre 
sei anni di servizio percepiranno subito L. 1000, men- 
tré percepiranno L. 2000 allo scadere della ferma trien- 
nale in corso, e L. 3000 allo scadere di quella suc- 
cessiva. 

Se prima di, aver percepito il premio di L. 2000 sono 
dispengati dal servizio per avere raggiunto il limite di 
età” di: cui all'art. 4 del decreto Liogotenenziale 20 feb- 
‘bîaio 1919, n. 220, percepiranno infero tale premio al 
momento. della dispensa dal servizio. 

- .Be invece por lo stesso motivo sono dispensati dal 
‘servizio dopo avere conseguite il premio di L 2000 ed 
in attesa di quello di L. 8000, avrannò' diritto a una 
-quota di ‘quest'ultimo premio proporzionata al tempa 
in cui in attesa di tale premio hanno . prestato Ser- 
vizio.” © 2A 

;‘ Gli. agenti che saranno riammessi in servizio dopo 
l'entrata in vigore della presente legge avranno di- 
ritto ai premi loro spettanti camulando il servizio pre- 


‘eedentemente prestato nel corpo con le modalità sta- 


bilite’ dal presente articolo per gli agenti già in ser- 


T vizio, ma tale diritto maturerà in loro favore con un 


‘triennio di ritardo. 

Per tutti gli agenti indicati. nel prèsente articolo in 
-oanagiorie ‘della corresponsione del primo premio di 
rafferma si farà luogo alla ritenuta di tutte le somme 
che ossi, a titolo di premio di ‘rafferma, abbiano pre- 
-cedentemente riscosse. 


Comandante ..... duven . 50 16 — 292,000 
Capoguardia di 1% classe . .. 100 15 — : 547,500 
Capoguardia di 2° classe . .. 100 12 50°, 456,250 

‘[ Sottogapi di 12 classe... ..| 200 10 50 766,500 
Sottocapi di 2° classe. . ... 200 ‘950: È 679,850 
Guardie scelte . ....... 1900 8—. 5,548,000 
Guardie... ... TO 3700 46 50 .| .8.778.250 
Alliovi guardio. . ... dda 250 B_-, 456,250 
6500 17,524,600 


‘ Ordiniamo ‘che la presente, munita del. sigillo dello 
Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 


Data .a Roma, addì 5 dicembre 1920. 
VITTORIO EMANUELE. . 


. GIOLITTI — Mzpa. 
Visto, Il guardasigili: FERA. 


(iazzetta uificiale del Regno d’Italia 


art mille ainsi reeati senti n Nk iena Ciafen iii dA mr? 


iniinntitrinimcene stati che 


Ni numare 1635 della raccolta u/Acials delle leggi e dei decreti 
dal Regno contiene il sscuente decreto: 


VITTORTO EMANUELE m 
Per grazia di Dio è per'volonià della” Razione 
. Rk D ITALIA ; 


Mi il decreto Luogotenenziale 17 novembre 4918: 

. 1698, che istituiva un Comitato interministeriale per 
pa e coordinare l’azione delle varie Ammini- 
strazioni statali, per il passaggio dallo stato di guerra 
allo stato di ‘pace; 

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1098, da con- 
vertirsi in legge, che sopprime la Giunta esecutiva: del 
Comitato predetto, e costituisce, presso la Ragioneria 
generale, dello Stato, un Comitato liquidatore delle ge- 
stioni di guerra; 

Udito il Consiglio dei ministri; 

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di 
Stato per il tesoro, di corcerto con i ministri delle co- 
lonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, 
dell'industria 0 commercio, delle tarre liberate dal ne- 
mico, e per la giustizia e gli affari di culto ;* 

Abbiamo decretato e decretiamò : 


Art. 1 


L'alienazione del materiale residuato dalla guerra 
tuttora disponibile e l'assegnazione di quello prore- 
niente dalla raccolta dei rottami al fronte è affidata 
alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato. 

Sono eccettuati da tale disposizione i materiali che, 
in dipendenza di speciali convenzioni, sono venduti 
con esclusività da Consorzi vari o istituzioni consi- 
mili, nonchè dall’Impresa magazzini italiani, con sede 
a Genova, sull'opera dei quali Enti il Comitato liqui- 
datore delle gestioni ‘di guerra continuerà ad eserci- 
tare vigilanza. 

Il Comitato curerà altresì, a mezzo degli organi che 
attualmente lo coadiuvano, lo stralcio delle operazioni 
di vendita, per i contratti stipulati prima dell’attua- 
zione del presente decreto, e per quelli in corgogdi 
stipulazione che ritenesse utile condurre a compi- 
mento. 


Art. 2, 


dicitti di fermo, di preferenza, di opzione od, altr 
analoghi sull’alienazione del materiale resîduato dalla 
guerra, comunque stabiliti da disposizioni di legge, di 
decreto o di regolamento, ovvero da deliberazioni del 
Comitato interministeriale, di cui al decreto Luogotenen- 
ziale 17 novembre 4918, n. 1698, cessano d'aver vigore 
con l'attuazione del presenta decreto. 


Art. 3. 


Ferma restando la vigilanza del Comitato intermi= 
nisteriale, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, del R. decreto 


7 agosto 1920, n. 1093, il ministro del tesoro, a mezzo 


della Ragioneria generale dello Stato, eserciterà il ri- 


scontro finanziario e contabile sulle operazioni di alie- 
nazione effettuate dalla Direzione generale delle fer- 
rovie, avvalendosi anche dell'opera dei proprî ispet- 
tori. i 

Art, 4. 

Il Ministero del tesoro si riserba la facolià di prov- 
vedere direttamente, nei modi e con le forme’ che ri- 
terrà più convenienti, all’alienazione di talune sperio 
di materiali, o dei materiali ehe si contengono in de- 
terminati depositi o magazzini, affidandone la esecu- 
zione alle ferrovie dello Stato. 

Le ferrovie non potranno prelevare. materiali per 
loro uso da quelli residuati dalla guerra, nè potranno 
consentire cessioni dei materiali stessi ad altre Am. :aini- 
strazioni dello Stato, senza il preventivo consenso del 
Ministero del tesoro, che dovrà accertare la esistenza 
dei fondi necessari per il-pagamento. 


Art, 5 


Il Comitato liquidatore ha facoltà di ordinare la re- 
visione e di modificare le pattuizioni che si conten- 
gono nelle convenzioni o nei - contratti coi vari Con- 
sorzi o altri simili Enti, comunque costituiti in dipen- 
denza della alienazione del materiala residuato dalla 
guerra, e in quelle stipu’ ate con l'Impresa magazzini 
italiani, con sede a Genova, quando, a BUO insin. daca- 


bile giudizio, iconosca cha tali pattuizioni sono dan- 


nose filla pronta e utilo liquidazione dei materiali me- 
desimi: 

Può anche dichiarare risolute le convenzioni e i con- 
tratti di cui al precedente capoverso quando, a suo 
insindacabile giudizio, li‘reputi non più rispondenti aj 
fini per i quali vennero stipulati. 

In ogni casa, a titolo di indennizzo, non è dovuta 
che la perdita la quale sia conseguenza diretta della 
modificazione o della risoluzione ordintta. 

Le: controversie relative all'eventuale indennizzo sono 
giudicato dal Collegio arbitrale, istituito in virtù del- 
l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, 
n. 1698. 

Art. 6. 


‘Con decreto del ministro del tesoro, di conterto con 


quelli per la guerra, per i lavori pubblici e por l'in- 
dustria ed îl commercio, saranno stabilite‘ le norme 
che occorressero per la esecuzione del presente de- 
creto. 

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per 
la conversione in legge e andrà in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nellà G'az- 
setta ufficiale del Regno. 


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo 
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi 
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e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque 
<Bpgtti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920. 
VITTORIO EMANUELE. 


Giopitti — Becni — Mepa —. RarnERI — 
Prano — AL58810 — Rossi — Bonuul — 
FERA. 
Miato, è ra NoR:. 


n. 5388-deetes sulla pubblica sicurezza, sono considerati come cal- 

daie a vapore tutti ì recipienti nei quali si trasformano liquidi in 
vapore ad una pressione più elevata di quella dell'atmosfera e tutti 
i recipienti nei quali il vapore è ‘introdotto ad una pressinne supe- 
riore & quella dell'atmosfera, per esservì comunque utilizzato, 


Art. 2. 


Non sono soggette alle prescrizioni del presente regolamento, in 
quanto sia provveduto agli stessi scopi: dai relativi regolamenti 
speciali: 

1° Ie caldaie a vapore colli:cate a bordo dei galleggianti mu- 
niti di licenza del’autorirà marittima, quatunque sia l'uso a cui sono 
destinate; 

2° le caldaie a varore collocate a terra nei’ porti, nelle: dar- 
sene, nei canali, nei fossi, nei seni e nolle spiaggie, dentro i limiti 
del territorio marittimo, per i servizi. rigaardanti direttamente la 
iudustria della nav:gazione e il commercio marittinio ; 

2° le caldaie ed i recipienti di vapore in-servizio delle RR. navi 
e degli stabilimenti della guerra e della marma; 

4° le caldaie a vaporé dei piroscafi destinati alla navigazione 
lacuale in servizio cumulativi con lo strade ferrate; | 

5° le vultaie dei battelli in; :rociatori adibiti dal Ministero. delle 
finapze alla re.ressione del contrabliando; 
° 6° le caldaie ed i recipienti di vapore delle ‘ferrovie dello Stato 
a delle) ferrovie di 12 categoria, € 

7° le locomotive in servizio delle ferrovie di 2* categoria e delle 
tramvie ; + ° 

8° i veiroli a trazipne meccanica che, senza guida di rotaie, - 
sono destinati a circolare sulla strade pubbliche a scopo di tra- 
sportare persone 6 cose. 


#7) PARO 1691 delia raccolia ‘uffici vo tells ton a cei 381768 
Ze) Ragno canina 13 seguente dee 0/0:, 


VITTORIO EMANUELE mM 


por grazia di ‘Dio è por volontà doll Nazione 
RE: D'ITALIA 

Visti gli articoli 27, 23, 29 0:138 della leggè 23° di 
cemfre 1888, n. 588“-decies sulla pubblica sicurezza; 

Veduto il regolamento per, l'esercizio e per la ‘dor. 
veglianza delle caldaie a yapore e. dei recipienti di 
vapore, approvato col R. decreto in data 17 agosto 
4907, n. 646 e modificato coi RR. decreti in data 28 
febbra o 1911, n. 313 e 7 marzo 1912. n. 249; 

Sentito il parere del Consiglio di Stato: , 

Udito il Consiglio dei ministri; 

Sulla proposta de! Nostro ministro segretaria di Stato 
per l'industria, ed il commercio, di concerto col Nostro 
ministro segretario di Stato per l’interno, presidentò ' 
del Consiglio dei minidtri, e cel Nostro. ministro Segre 
tario di Stato per ii lavoro: 

Abbiamo decretato e. decretiamo : 


“Art, 1. 
È approvato. l’unito regolamento per l'esercizio © 
per la sorveglianza delle onldaie a vapore e dei reci- 


pienti di vapore, visto e firmato, d’ordine NOUKTO, dal 
. ministro proponente. 


i Art. 3. 


Non sono parimenti soggetti alle prescrizioni. del presente. rego- 
lamento, perchè si ritiene che il loro funzionamento. non dia luogo 
è pericoli, i seguenti apvarecchi : ‘a. 

'1° i tubi di condotta del vapore; 

2° i bariletti raccozlituri e distributori di. vapore, valvole in 
genere, disoliatori, se-aratori e-scaricatori; , ‘ 

3°.i cilindri di motori a vapore e i mantelli delle. turbine a’ 
vapore ; CA l 

4° i tub: con o senza nervature, i, gruppi di tubi, di element 
(o) stute che servono per rssaldamento; ‘ 

‘5° i recercers o recipioati intermediari ‘delle motrici ad ‘espan- 
sione multipla; è 

6° 1 serpentini ad afflusso libero nell’atmosfera. ‘o in liquidi; 


3 Art. 2. 7° gli alimentatori automatici; 
Il regolangento predetto entrerà in vigora il giorno 8° i gener tori d: capacità totale, non superiore a tre litri; 
4° gennaio 103. ' È 9° i recipienti di capacità totale hon superiore ® 15 litri. 


«Ordiniamo che il presonte decreto, munito. del sigillo: 
dello Siato, sia inserto nella raccolta ufficiale.dellà leggi: 
6 dei deoreti de) Regnd d'italia, mandando a chiundquej. 
upetti di osservarlo 0 di fario osgervera. 

Dato a San Rogsore, addì 7 novembre 1920. 
VITTORIO EMANUELE. ” 


Art. 4. 
Kr) 


; Potranno èssere esonerati in tutto.o in parte dalla vigilanza pre» 
‘scritta dal presenta rexolamento i tipi d' generatori e di recipienti 
di vapore il cui runzionamento sta ric sconosciuto esente da piricoli. 

Il ministro per l'industiia e il commercio, sentita la Commissione 
permanente coasultiva di cui all'art. 8, con proprio decreto indi- 
cherà i tipi di caldaie e di recipienti che potranno ia tutto o in 


. Giovimti — ALBasio — LaABRIOLA. partì essere esonerati e le condizioni alle quali essi dovranno sod- 
Visto, Il giardasigilli: FERA. i disfare, enna è ù 
Sla Verificandosi inconvenienti, il deereto potr essere. revocato in 
‘ REGOLAMENTO P 


qua unqus tempo, 

L'esonero dalla \igilanza non menoma.in alcun modo:To respon= 
sabilità dips:denti dalle disposizioni di leggi e di regolamenti re- 
lativi agli inrtuni sal lavoro. 


per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldais 
e dei recipienti di vapore. 


L 


IL 
General tà. Sorveglianza. 
Art, 1. Art. 5. 


} 3 
Agli effetti degli. articoli 27 e 28 della legge 23 dicembre 1888, 3 La-sorveglianze per l'esecuzione del presente regolamento è affi- 


Gta Mnesa sE Regtio dTtatia 


data si Cireoli d' lapinione della ifidustria » del lavoro, i quali ri- 
ceveranno a tal uopo le necessarie istruzioni dal Ministero del'in- 
dustria 0. commercio. 

‘Art 6. 


GU; ispettori dell’industria è del lavoro hanno facoltà di entrare, 


duràpte Je, oro di lavoro, negli opifici 0 locàli nei quali si trovano 
gli apparecchi coatemplati nel presente regolamento e di procedere a 
tutto quelle verifiche che credano necessarie. Quando ‘incontrino 
ostacoli dd opposizioni nell'esercizio del mandato loro affljato gli 
u@olali suddetti :possono chiadere l'intervento. della forza. pubblica. 


Yssi banno:psrimonti facolà di atosdere regli.uffici delle Asso-. 


ciazioni riconosciute fra utenti osldaie a vapore. funzionanti nella 
rispettiva zona e di prendere visione dei registri e degli alti delle 
Associazioni stésge, in modo da rendersi conto «delia regolarità del 


loro funzionamento. 
Art. ‘7., 


Ogni anno i Circoli d'ispezione dell'industria e gel 1avoro ranno 
pervenire al ministero di industria e commercio una relazione sul 


servizio delle caldaie a vapore nelle rispettive Z ne e sul funzio. 


namento delle Associazioni fra —# caldaie a vapore. 
Art. 8. 
È iatituita presso il Ministero per l'industria ei! commercio. una 


Commissione» permanente consultiva deila quale'fanno parte: 
a) il capo: dei servizi dell’iadustriB) presidente; 


+ by il :dirottore .capo::della divisione dalla: quale dipende il ser-. 


vizio ‘delle caldaie a vapore; 
» c) un: ingegnere capo: circolo dell'Ispettorato ‘dell’industria” G 


del lavoro; » 

.d) tre ingegneri direttori delle’ associazioni riconosciute tra 
utonti: dj caldaia:a vapore, eletti dal:e- Associazioni stesse; 

‘e)cun' professore: di ‘magchine- termiche di una R. ecuola di 
applicazione per gli ingegneri. 

Tale commissione. da par:ri nei vasi ‘ determinatialal presenta re- 

golamento e sulle questioni ‘attinenti ai servizio delle caldaie 1 va- 
pore?che le. siano sottoposte dal ON MOAEEZia a il com- 


mercio. 


I membri della’ Comtuissione: ai cui allo Iettere c) ni e) .80no n0= 


minnti-dal+Ministro per l'industria, e il commercio, il primo su de- 


signazione del ministro del lavuro. 
I membri di cui alle lettere c), d) .ed e) durano în ‘ caricà. tre 


anni e possono, «essere PSONIAFIOR: . 
II 


Costruzione: ‘delle caldaie -e dei recipienti 
e loro accessori. 
Caldaie. 
CATE 9. 


Agli, ertotti, dell'articolo 1, sotto la derominazione caldaie, si com- 
prendono, gli; apparecchi che. servono a trasformare i liquidi in va» 
* pore a. «pressione più elevata di quella dell'atmosfera. 


Art, 10. 


Perchè .una caldaia a vapore possa essere dichiarata sicura, oc- 


corra,. oltrè l'esito favorevole della prova, che risporitia alle cohdi- 


zioni déi seguenti articoli (11-27). 
Art. ll. 


Le:caldais: fisse otomifisse. Re ‘0538P8 collocate în "locali bene” 


illuminatizondi «facile ingresso . cd egresso. 
Ant: 120 . 
Nella; costruzione delle erldaie debbono ‘essere impiegati mate- 


riali che corrispondano a norme riconosciute dalla scienza e dalla 


la 


Per le caldaie destinate è gentrare vapore s una Dreanidne: su- 
periote a kg. 0,500, hon è ammesso l'impiego delle ghisa e delle 
lamiere di ottone per le parti ssposte al fuoco. 

.È tollerabile l'uso della ghisa per le cupo e di presa del vapore, 
le testo dei bolhtori, i coperchi di passo d'uomo © degli oritici di 
spurgo, i collettori di fango ed altre parti di appara cui consimili, 
quando però non fiati» circondati dalla muratura, nò contenuti nel 
primo giro di ‘fumo 6 il loro diametro non superi i 7 cent:matri. 

Art. 13. ; i 

Ogni caldaia a vaporo deve essere munita di almeno due val- 
‘vole .di sieurezza; ciassuna delle Quali caricata in: modo e capace di 
‘dar sfogo al vapore quando è stata ‘raggiuata la pressione massima 
‘effettiva di lavoro, 

Art. 14. 


Nole caldaie a vapore fisse le valvble di sicurezza devono as- 
‘sere carica'e con un pes) di nn solo pazzo, applicato o diretta- 
‘mente d'a les'revita ai. una Isva. Il peso e le lunghezze dei bracci 
Idi teva, verificati 6obntrollati all'att: della «prova, non poxs:no 
per n-ssan inotivo venire aumentati dall'utente, nè dal personalo 
da-lu dipeniente, i 

: Art. 15. 


Nell» altre caldaie il caricamento delle valvole di sicurezza può 
‘farsi con moile agonti. diretramente, o con bilaucle a molla appli- 
cate ali’ estremità delle levo. La tensi.. ne della molla, det: rroinata 
«all’atto della. prova, ;dove essere resa invariabilo niediante apponto 
icongegno. : 

È * Art. 16. 


‘Ogni caldaia deve essere munita di un manometro conveniente- 
«mente co:lvcato e ‘a pòrtata doi fuochi«ta, graduato in chilogrammi 
per èmq., sul quale sia indicsta, con s gno facilmente visibile, la 
pressione effettiva che il vapore non deve oltrepaasare. 

La gradunzione del manumetro deve spingersi #Imeno fino ad 
una volta ‘e mézzo la pressione di.lavoro ed' ‘ossere di facilo lettura, 


Art. 17. 


Ogni caldaia deve pure essere munita di apposita spperdice co- 
:municante colla camera di vapore, e terminata de un disco di 40 
imm. di diametro o. di 5 mm. di spessore pet Î' applicaziuno del 
: manometro sarnpione. o 


É ba “Art, 18. 


. Nello caldaie destinate a produrre vapore ad una pressinne effet= 
‘tiva non superiore a mezzo Kg. per cmq. può fare le veci delle valvole 
idi sicurezza e del manometro un tubo ad aria libera, il cui tratto 
‘verticale determinante Ia pressione, non superi 5 met.i l'altezza, 
quando ‘1° pressione sia data da una colonna d’sequa è non superi 
330 mm. quando sia data da dna colonna di mereuriv il d'ametro 
.di questo tubo deve essere tale da presentare una sezione di 50 mmq. 
‘per ogni mq. dî superficie di riscaldamento; sarà tuttavia non mi- 
nore di 30 mm. ‘e potrà essere limituto a 80 mm. 
È Art. 197 

Ogni caldaia a vapore deve essere provveduta di .dus apparecchi 
di alimentazione in lipendenti, capaci ciascuno di fornire abbondan» 
temente l’acqua necessaria. 
l È concesso di applicare un solo apparecchio di REA per 
Je caldaie aventi mèno di 5 mq. di superficie rissaldata, nonché 
‘per quelle, di qualu: que. guperficie esso siano, le quali funzionino 
a non oltre 1 Kg. per cmq. e che siano direttamente alimentate da 
tutta o da parte d-li’acqua di ritorno. * 

Come uno dei mezzi di alimentazione è ammessa la derivazione 
da una condotta d’acqua forzata, quando la pressione utile .:i que- 
sta superi di almeno, 1 SUONA per cmq. quella del bolle di 
prova della caldaia. - . 
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‘AT 20 
.Per parecchie caldaie. comunicanti possono bastare due appa- 
reochi di alimentazione, purchè siano fra loro indipendenti e cia- 


scuno sia capace di fornire da solo abbondantemente l'acqua fno- 
‘cessaria per l’alimentazione di tutte. 


Art. 21, 


- Ogni caldaia deve essere munita di una valvola dutomatica di 
ritenuta collocata. più vicino che bia possibile al punto d’attacco 
del tubo d'alimentazione della caldaia.z 

Nei nuovi impianti fra la valvola di ritenuta e la caldaia deve 


essere inserito un robinetto o urin ‘valvola Ùi intercettazione e sulla 


tubazione premente una' valvola di sicurezza. 
Art, 22. 


“ Qualora l’acqua di alimentazione passi per riscaldatori o per eco- 
nomizzatori e fra questi e la’ caldaia vi sia una valvola di inter- 
cettazione, prima di questa valvola si dovrà, collocarè una valvola 

“ di sicurezza che, preyia prova idraulica ai riscaldatori o all’econo- 
‘mizzatore, da eseguirsi colle norme di cui all'art. 40, potrà essere 
caricata alla pressione di 172 kg. per cmq. superiore a quella delle 
caldaie. Di questa ‘valvola, delle sue dimensioni e del calcolo dei 


. Bracci di leva e del poso si farà nota nel libretto matricolare di 
cui all’art. 61. 


Art. 23, 
Ogni caldaia devo essere munita di una valvola che serve a in- 
. tercettare la comunicazione della condotta ‘di vapore. ‘ 


Allorchè parecchie caldaie devono fornire il vapore ad un mede- 
fimo condotto, ciascuna di esse deve poter essere ’ resà indipen- 
dente dalle altre, sia per la presa, sia per l'alimentazione, 


Art, DA. 


‘ Ogni caldaia a vapore deve avere non meno di duo apparacqhi, 
indicatori di livello 
ciascuno in comunicazione diretta coll’interno della caldaia e indi. 
pendenti l'uno dall’altro. 

È ammesso che i detti indicatori sianò montati su uno stesso 
corpo, purchè tanto questo quanto le comunicazioni colla caldaia 
abbiano la sezione libera non minore di 60 emq. 

L’indicavore' a tubo di vetro deve essere colitocato in guisa che 
siano facili la pulitura delle comunicazioni colla caldaia e delle te- 
stato, il ricambio del tubo e la manovra dei robinetti, 

‘Esso deva essere munito, contro le eventuali proiezioni por rot= 
tare del tubo di vetro, dî un riparo ehe non impedisca la visibilità 
del livello d’acqua. 


Art. 25. 
Gli indicatori di livello devono portare un segno fisso e bene 


visibile, indicant@ il livello minimo che l’acqua può avere nelle 


caldaio. 


Art. 26. 


Per le caldaie fisse il livello minimo di cui al precedente ar- 
ticolo, deve stare 8 em, più alto ‘della linea superiore dei condotti 
del fumo, ed essere indicato da un segno ben visibile sulla parete 
esterna. 

Per le caldaie locomobili e semifisse, nella determinazione del li- 
vello minimo si deve tener conto delle eventuali oscillazioni fe ba. 
dare che non abbia a rimanere, scoperta dall'acqua alcuna parte 
che possa essere arroventata dai prodotti della. combustione. 


Art. 27. 


* Lo disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili a quei. 
condotti pei quali non è da temere l’arroventamento della parte in 
contatto col vapore. Ù 


acqhla, dei quali uno a-tubo di vetro, posti |. i | 
‘proposta motivata-dal perito e in seguito a parere favorevole del 


Recipienti. 
Art. 28. 


Agli effetti” dell’art. 1° sotto la denominazione di recipienti si 
comprendono gli apparecchi che ricevono e racchiudono vapore a 
pressione superiore a, quella dell'atmosfera proveniente da geno= 


‘ratori separati. 


Art. 29. 


Ogni recipiente di vapore deve ‘subire le prove idrauliche, le 
prove a caldo e le visite interne colle norme di cui al capo VI del 
presente regolamento, salvo le deroghe di cai all'art. 4. 


Art, 30. 


1 recipienti, per quanto riguarda i materiali, devono cdrrispon= 
dere dîle norme valevoli per le caldaie. S 
L'impiego” della ghisa nella costruzione dei recipienti sarà con- 
sentito con le norme cho verranno stabilite dal Ministero per la 
industria o il commercio, sentita la Commissione consultiva di cui 

all'art. 8. : 
Art. 31, 


Ogni recipiente la cui pressione ‘massima di lavoro sia superata 
da quella della caldaia o delle caldaio dalle quali ricevo il vapore 
di oltre 1{2 kg. per,cmq. deve essere munito di una valvola di si- 
cirezza, il cui diametro sia eguale almeno a quello del tubo ad- 
duttore del vapore e non sia inferiore a 25 mm. e caricata con un 
peso di un solo pezzo, applicato direttamente o all'estremità di 
una leva. 

Il peso e la tunghezza dei brasci di leva determinati all’atto della 
prova non possono per nessun motivo essere aumentati nè dal- 
l’utente, nè dal personale da lui dipendente. 

La valvola di sicurezza può essere collocata direttamente sul re- 
cipiente, oppure sul tubo adduttore del vapore in prossimità del 
recipiente. 

In via eccezioràile, quando ne sia dimostrata la necessità, dietro 


capo del Circolo d'ispezione dell’industria e del lavoro, il carica- 
mento della valvola potrà farsi con molia agente direttamente, DI 
con bilancia a molla applicata all'estremità di una' leva, La corsa 
dells, bilancia a molla determinata all'atto della prova deve essere: 
resa invariabile mediante apposito congegno. 


Art. 32. 


Ogni recipiente di vapore la cui pressione massima di lavoro sia 
superata da quella della caldaia o delle caldaie dalle quali riceve 
il vapore di oltre 1/2 kg. per cmq. deve essere munito di un ma- 
nometro, come articoli 16 e 17. 

Esso può essere collocato direttamente sul recipiente o sul tubo 
adduttore del vapore, tra la valvola o il robinetto di intercetta- 
zione e il recipiente, 

Nei recipienti destinati a fanzionare ad una pressione” effettiva’ 

non superiore a mezzo kg. per.cmq. pub fare le veci della valvola 
di sicurezza e del manometro un tubo ad aria libera, il cui tratto 
verticale determinante la pressione non superi 5. metri di altezza 
quando la pressione sia data in colonna d’acqua 6 non superi 380- 
mm. quanio sia data in colonna di mercurio. 
U diametro interno di questo tubo deve essere uguale almeno al 
quello del.fjubo adduttore di vapore, con un minimo di almeno 
25 mm. 

° ATT. 33, 


Quando, per la natura della operazione che ha luogo nel reci- 


«piente, sia impossibile l’uso sicuro del manometro, a questo si po- 


trà sostituire un termometro di facile lettura, collocato in posi- 
zione conveniente e ben in luce, sul quale sia indicata, con segno 
facilmente visibile, la temperatura massima alla quale il recipiente 
può funzionare. 
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Art. 34. 


Qualora il vapore arrivi al recipiente da caldaia funzionante ad 
una pressione di oltre 3-chilogrammi superiore a quella massima 
alla quale il recipiente è autorizzato a funzionare, la pressione 
più alta dovrà essere ridotta mediante valvola di riduzione seguita 
immediatamente da una valvola di sicurezza e da manometro, con 
segno visibile alla pressione ridotta, e con robinetto munito di ap- 
pendice, eome all’urt. 17, per l'attacco del manometro campione. 

La pressione ridotta potrà superare al massimo di 2 kg. la pref 
sione di lavoro del recipiente. 


ATT. 85, 


Più recipienti collotati in un solo ambiente, o in ambienti con-* 


tigui, che ricevono vapore da un’unica condotta possono essere 
esonerati dall’obbligo fdella valvola di sieurezza e del manometro 
quando all'ingresso della condotta nel primo degli ambienti la pres- 
sione ‘del vapore sia di non oltre mezzo chilogrammo por cmq. su- 
periore alla pressione alla quale ciascun recipiente può funzionare, 
In questo punto dovrà collocarsi un manometro comd agli articoli 
16 e 17 e una ‘valvola di sicurezza preceduti eventualmente, a giu- 
dizio del perito, da una valvola di riduzione. 


. 
Denuncie — Elenchi — Targhette. 


Bollo di prova. 
| Art. 36. 


Ogni utento di apparaochi a vapore, attivi o inattivi, esclusi 
quelli indicati negli articoli 2 e 3, deve farne al Circolo d'ispezione 
dell'industria e lavoro le prescritte denuneio periodiche o straor2 
dinarie. 

ATt. 37. 


Le denuncie periodiche seno ordinate dal Ministero per l’industria 
© il commerclo a intervalli determinati di tempo non maggiori di 
due anni, e vanno fatte mediante appositi moduli sui quali il de- 
nunciante deve serivere i dati e le notizie richieste e relative a 
ciascuno dei suoi appareschi. 

Le denuncie straordinarie devono essere fatte d'iniziativa del- 
l'utente, pure su moduli speciali, ogni volta che l'apparecchio : 

a) è oggetto di nuovo impianto; 

b) ha subito un notevole restauro; 

c) viene mantenuto inattivo per un periodo di oltre un anno , 

d) viene riattivato dopo un periodo di inattività precedenta- 
mente constatato dal perito con verbale di diffida d'uso; 

e) subisce una vafiazione di luogo o di proprietà o di eser- 
cizio ; 

f) viene dichiarato inservibile. 

Art. 38. 


Le denuncie ‘straordinarie devono essere fatte entro 10 giorni 
dall’avvenuta variazione. Quando però si tratti di un nuovo im- 
pianto di caldaia fissa o semifissa, la denuncia deve aver luogo 
prima che l’appareechio sia messo a posto e ad essa deve allegarsi 
uno schizzo planimetrico in scala del locale ove si intende collocare 
l'apparecchio steso per ottenerne l’approvazione dal .capo del Cir- 
colo prima di-procedere all'impianto. 

Le denuncie straordinarie per variazione di proprietà devono es- 
sere fatte tanto da chi cede, quanto da chi«acquista la proprietà 
dell’apparecchio ; quelle per variazione di luogo devono essere fatte 
tanto al Circolo dell’Ispettorato che funziona nella zona dalla-qnale 
l'apparecchio è stato asportato, quanto al Circolo che funziona nella 
zona nella quale viene portato l'apparecchio. 

Per gli utenti insoritti ad Associazioni riconosciute queste prov- 
vederanno, in loro vece, alle denuncie periodiche e straordinarie 
noi prescritti limiti di tempo. î 


ia Ù 


EN 


Art. 39. 


Da ciascun Circolo d'ispezione dell’industria e del lavoro sarà 
tenuto un registro delle caldaie e dei recipienti di vapore esistenti 
nella propria circoscrizione divisi per circondario, con le indica- 
‘zioni che verranno determinate dal Ministoro per l’industria e i 
commercio. 

Il registro sarà tenuto sempre al corrente di tutte le variazioni 
avvenute. In esso sarà tenuta nota speciale degli apparecchi in- 
soritti alle Associazioni riconosciute e di quelli esonerati in tutto o 
in parte dalla fvigilanza. . 

Entra sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento 
a cura del Ciroolo verrà rimesso a ciascuna delle autorità politiche 
circondariali della zona un estratto del fegiatro relativo agli appa- 
reoochi esistenti nel rispettivo circondario. 

Ogni sei mesi il Circolo trasmetterà alle dette autorità l'elenco 
delle variazioni avvenute. ° 


Art. 40. 


Ogni apparecchio a vapore è individuato dal numero del circon- 
dario di origine, quale risulta da apposito elenco, e dal numero di 
matricola datogli nel circondario stesso a cura del Circolo compe- 
tente. 


Art. 4l. 


A ogni apparecchio nuovo che sarà presentato per la prova dopo 
6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà es- 
sere applicata dal costruttore una targhetta sulla quale in oarat- 
teri rilevati o incisi, sia scritto : 

a) il nome del costruttore ;. 

6) il luogo e l’anno di costruzione; 

c) il fumerogdi fabbrica; 

d) la pressione per la quale esso apparecchio è stato. co- 
struito. l 

Tale targhetta dovrà essere inchiodata su una parte essenziale 
ed esterna dell’apparecchio: due dei chiodi d'attacco dovranno es- 
sere a testa piatta del diametro di almeno 18 mm. 

In mezzo alla targhetta in apposito spazio eircolare' libero del . 
diametro di mm. 50, deve essere applicato un bollo, conforme al 
modello stabilito dal Mfhistero di industria e commercio, indi- 
cante in Kg. per emq. la pressione che il vapore non deve oltre- 
passare. 


Art. 42. 


Dopo eseguita la prova il perito punzonerà su una delle teste dei 
chiodi d’attacco della targhetta il numero di matricola circonda- 
riale che è stato assegnato all'apparecchio dal Circolo competente 
e sull’altra il numero del circondario; punzonerà inoltre sul bollo 
tre numeri indicanti il giorno, il mese e l’anno della prima prova. 

Tanto la data punzonata sul bollo, quanto i numeri punzonati 
sui chiodi della targhetta, devono essere riportati sul certificato di 
prova, 

“Quando ad un apparecchio venga comunque modificata la pres- 
sione di esereizio, il perito ritira il bollo, e lo sostituisce con un 
altro indicante la nuova pressione sul quale egli punzonerà i tre 
numeri della data della visita, o della riprova, in base alla quale 
fu tatta la modificazione della pressione, dando tutto riferimento 
nel verbale. 

Art. 43. 


La targhetta e il bollo devono essere applicati anch agli appa- j 
recchi esonerati in tutto, o in parte dalla vigilanza. Negli appa- 
recchi esonerati in tutta ai sensi dell'art. 4 si applicherà un bollo 
speciale nel quale è scritta in risalto la parola « esonerato ». 

Nè la targhetta, nè il bollo, salvo per questo ultimo il easo di cu 

all’ultimo capoverso dell articolo precedente per nessun motivo de- 
vono essere staccati dall'apparecchio se non quando esso venga di- 
chiarato inservibile. 
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Quando un apparecchio viene "dichiarato Sii l'utente deve 
. favisre' al Citodlo «d'ispezione dell'industria o luvoro, insieme o n la 
denuncia presoritta : dall'art. 37, la targhetta col bullo di prova e il 
libretto di cul l'apparecchio deve ‘essere fornito n norma dell’arti- 
solo 61. si 
V. 
Periti. 
Art. 44.0 
J periti incaricati delle visite © prove, a termine di :loggo, 8010 
aèdlti dai pretetti e sottoprefetti fra lo persone reputato idor'eo & 
: ‘guieit’ufficio, che abbiano ‘ottenuto la laurea di. ingegnere “o..il--di- 
ploma di macchinista in tha delle scuole «del Regno. & ciò, autoriz=: 
unt personale dipendente da Amministrazioni ‘pubbliche, non può 
essere incaricato delle visite e prove degli apparecchi,a vapore tenuti 
‘ in esercizio dalle Amministrazioni stesse, o da Utenti i quali siano 
otte «posti all'osservanza dei regolamenti speciali emanati dalle dette 
. Amministrazioni. ° mr 
‘Per gli effetti del presente articolo sotto il nome di laurea di 
ingegnere si comprende soltanto quella per il condeguimento della 
quale sia richiesto di aver fo. quentato il corso, di macchine a va- 
pore della fscuola di applicaziune e di avere ‘subito l'esame re- 
lativo. 
-Sotto il nome di macchinisti s'intendono : 
1° Coloro che hanno conseguita la’ patenfo "di macchinista in 
primo nella ‘marina mercantile ; 
2° Color.» che hanno raggiunto il grado di madabiniita di prima 
e nella R_ marina; 
var dio che, avendo conseguito il divicna ‘professionale di 
perito meccanico in un Istituto industriale d 36 grado 0 in una 


delle 363 oni speciali ‘degli Istituti teemoi a ciò ‘abtorizzati, con: fa-| 


i superiori di meccanica e di ma: schine.a yapore (le. quali; 
nre designate con decr-to del Miridotera d’industr a. e: 
comfffercio), dimostrino con documenti di avere ‘eonmipiutò i tiro= 
‘einio pratico‘di almeno quattro anni nel governo è nella ‘costru-’ 
zione, o riparazione di caldaie a vapore in uno ppificio meccanico - 
od industriale. ' 

Art. 45. 


’ufficio di to deve farne do- 
hiunque intenda esercitare l’ufficio di peri 
Ron qu prefetto o sottoprefetto, allegando i documenti dai quali . 
risulti che possiede i titoli necessari .ed SISgeenDo” domigilio nel, 
onderio. 
Sa prefetto 0 sottoprefetto, sentito l'ingegnere: -éapo. del'Ciroolo” di. 
ispezione dell'industria e lavoro, partecipa &l riòhiedente l'esito: 
- della sua domanda, danifone notizia all ingegnere. capo del Circolo, 
tro. i 
3 periti in tal modo riconosciuti è tenuto l'elénoo presso le sin- 
gole prefetture ‘0 softoprefetture e presso i Circoli d'ispezione dalla 
stria e del lavoro. 
o non ‘ potrarino entrire in funzione se prima non provino di 
ssedere un manometro campione, debitamente verificato, a ter- 
mini dell'art. su della legge 23 agosto 1890, n. 7088 (serié 3*) sui 
ssi e sulle iisure o n°n potranno a-sumere l’esererzio diretto 0 


indiretto o la rappresentanza di azien.ie industriali o commerciali } 


che si occupino di caldaie a vapore 0 di materie attinenti ad essa. 
Art. 46. | 


>. 

alla 1... d sotto-| 
corra, il capo 
1 reclami hanno 


ar Art. 47. 


 gNei casi di abituale imperizia © neglizenza oli'esciti” “aélto; 


mansioni di perito, di scorrettezze 0 di infrazioni. “alle disposizioni 


del presents regolamento, il prof:tto o il sotto-prefetto, sentito 
l'interessato o il capo del cirecio d'ispezione dell'in 'us'ria e del la- 
voro, può sospendere o anche revocare dalle funzioni di perito. 

Di ogni soape:sione 0 revoca 11 prefetto o il sotto-prefetto darà 


i immediato avviso al circolo d'ispezione dell'indas'ria e del lavoro 


©, so ti tratta -di un perito deli’ Associazione, al pressata dell'As- 
sociazione stessa. 

Contro il decreto di'sospansione o di, revoca, d ammesso il ricorso . 
gl Ministero per l'industria e commeroio, che: decide definitiva- 
mente. . . 

VI ' 
Prove e visite 
“Art. 48, 


La sorveclianza sulle caldaig e sui recipienti "di Vapore si esor- 
cità mediante prove iarauliche, visite interne 0 prove. a caldo che 
sono orditate dal’ “Profetto o suttoprefettò ‘ed’ eseguite : a cura di pe- 
riti legalmonto autorizzati & norma dell'art. 45; 


Att 40. 


Le prove idrauliche consistono nel’sottoporte la caldaia o il re- 
cipiente a pressione idraulica, 

La pressione deve” essere mantenuta por tutto “I tempo necessa- 
rio per l'esame’ dé ell’apparecchio in ogni Rua' parte. 

Per gli apparocchi nuovi, la prova idrauliche Si ese gniscono ad 
una pressione uguale ad una volta e mezzo la pressione massima 
effettiva di lavoro, comunque mai a pressione ‘inferiore a kg 1500 
per ciny. Per gli apparecchi nuovi funzignanti al di sopra di i0.kg. 
per omq. la prova sarà tata ad una. pressione che' superi di 5 kg. 
per cmq, quella normale. 

Per, gli apparecchi usati, le prove idraùliche si’ cnignidonà ad 
rina ‘pressione uguale ad una volta e un quarto ls Pyoasinne mas- 
sima, bffuttiva di Invoro, comunque mai a pressione inferiore ad 
l.kg: per iendà » :Per ‘gli apparecchi usati che funzionano «i d sopra 
cdi ‘10 chilogrammi: ‘par cmq. la nuova prova sarà fatta ad una 


pramaigne, cune. ‘superi di kg. 2,500 per cmq. quella normale. 


Art. 50, 


. Nessuna. ‘calfaia o recipiente può essste messo in funzione se 
‘non ha subito, colle norme indicate nell'articolo precedente, la 
prova idraulica. 

‘La prova.si eseguisce alle caldaie o ai recipienti di nuovo mi 
piapito prima che questi’ siano chiusi dalla muratura o. da altro zi- 
‘vestimiento.. 

“ Per le caldate locomobili sè in facoltà del perito ‘al. “eseguire la l 
prova ;senza togliere "il rivestimento. ‘a 
. Per ogni ‘caldaia (4 recipienti di tipo nuovo. anche 0 dravione 
dall'estero; ‘Il potito potrà richiedere La Segno quotato dell’ap- 
parecchio. 

Nell'eseguiro la prova idraulica si sansideranio 6ome usate le cnl- 
; daie evi recipienti di ignota provenienza, di cui‘noù ‘si conoscano 
i precédenti o che siano privi dei libtetti matricolari. e del bollo 
di prova. dl Da 

In tali casì il perito farà trisul'are @ verbale la lncssecvanza 
deeli articoli 40, 4l"e 42. i 

Per le caldaia e recipienti chinsi de muratura 8 da altro Hivaati. 
mento è in facoltà del perio richiedere che per la prova la mura- 
tura .0 il rivestimento siano in tutto o in parte rimossi. 

Il rivestimento deve in ogni caso essere rimosso’ quando trattasi 
di caldaie o di recipienti inaccessibili 8 non .ispezionabili interna» 
mente, , 

Le. prove delle caldaie fisse e semifisse e. dei recipianti devono 
essere fatte sul posto dove gli apparecchi devono funzionare, 


# Art. SI, 


Colle norme di gui al quarto comma. dell’art, 49 debbono subire 
‘la prova: 


Casseita a ufficiale 


‘del: Regno dItalit 


«) le ealdaio fisso o so:nifisso e i reeipienti che, sebbene pro- i 


vati anteriormente, ormano oggetto di nuovo impianto; 
d, le caldo e i recipignti che abbiano subito un restauro; 
c) le caldaia @ i recipionti Dei uuali fu riccnosciuta la neces 
“«ità della prova, in seg.ito a vixi!a interna fatta dal perito; 
d) ogni caldaiae recipiente entro dieci anni dalla data delia 
prova precedente. 
Sì intinte per restauro agli effetti di leggo la riparazione note- 
vole di una p.rte essenziale © principale dell'apparacchio, 


Art. 52. 


Tn visita intorna consiste nell'esame di tutte le parti dalla cal 
daia o del recip ente, tanto internamente quanto i 
dei suvi accesso |, ‘ 

La prima” visita interna ‘dovrà sempre prosedera Ia prima prova 
idranlica dell'apparecchio, la seconia dovrà aver luovo ‘entro un 
auno dalla, deta della prova a calio. Le successive visite interne 
sar. uno eseguita a perioli di ta:npo non maggiori di due anni. 

Una visita interna dovrà sempre accomp:gnere anche \la .prove 


di cvi all'art. 5Î' del presento regolainento e'un ’altra ele inter- 


na dovrà ess re fatta entro un anno dalla, prova stessa, 


Per gli apparecohj rimusti inattivi «lire due anni, alla ripresa | 


del lavoro, la viuita iuterna. deve precedere la prova. «a ‘caldo, - 
Art. 53. 


Per lè doldate a tubt da fumn, il perito, che deve eseguire lavi. 
sita internt, ‘potrà esigere, in caso di dubhio sul giudizio ‘che’deve 
pronunzisre, la rimozione parziale 0 anche totale dei tubi; ‘' 

Quahdb nélis calidio fhso' 0 semifisse i tubi da fumi», 
tagione' qualinigue' debbono essere tutti rimossi, l’utenta dovrà 
ch:edere' she sha’ esàguita una vi-ita iriterna prima che. essivsianio 
rimessi 8’ posto: ‘Nel verbale di: visita il ferito verrà. nota della’ sa 
mozi..ne Hei tubi. — 

- Se trattasi ‘di recipienta di vapere. è in facoltà del' pîrito. di a sr 
stiture. la visita Intera .con una p'ova idraulica, oppure «distri 
opperturia initivazione, gi fare, in luogadi talt.varifiche, ina para! 
iniettundo del vapore nel recipi-nte fino ad ottensre una pretsione 
di mezzo kg. por cmq. sup riore 8 queila el hollo, e manteneniv 
tals pressione «darante tutto 11 teuvo occorréute per l'ispezione, 

Quando un apparecolio non sia per'ettimento visibile i ogni sua 
parte, il ‘porifo specifica nel verba c di Visita le’ parti ‘cho tion;ha 
potuto esaminare, ‘indicandune i motivi. 20 ta 


Art. 54. 


\ 
‘ 


* 
La prova a saldo. consiste noll'osame accurato del ‘modo; di fun ! 


ziona”e ‘dell'a’ saldata, (o) del. reciglente, e. e dei Suoi accessori. eci 
co 1a prova a “enldo sì deve fare 10pd la. prmma, prova a *redio” e 
dopo le proye cui cui ‘all arto 5I, ‘escluse lo paove idrauliché pario- 
diohe. © 

Le prove a a «suscessi ve. spno fatte È Bernd di tempo. non 
maggioti di, ne anni, . 

Por lo lecòmobili per uso agricolo è consentito che la poi a 
caldo pprio iloa sia sostituta da nna, visita interna; in ‘ogni casi 
però la prova a caldo sarà eseguito dopo un intervalio non mag - 
giore ti tro anni, 


Art,: 55. 


Indipétidentemiatità di quanto è ‘stato dispogto noi. precedenti‘ pri 


ticoli 52 e 54 le viste) perioiliche denbono.in Seni caso essere òrdi- 


nate in modo che ‘ogni calda'a o recipierità di vapore subisca égni. 


anno sijare-almeno una visita interoa 0 na prova a caldo. ‘+ 

Qualora per qualsiasi ragione un apparecchio ‘abbia subìto in un, 
anno tinto la visita. ‘interno, quanto :la. prova a caldo, nell'inn»: 
suocessivo esso pirtrà subìre. l'iva o l’altra delle due » erifiche' prima, 
che scada un agno dalla data in cui venne eseg ita l’ultima del.0” 
due verifiche. 


* 


per ‘ina -$ 


Art. 58. 


- Le .prove ‘e le. visite psriodiche hanno Iuogo. d'ufficio. A tale 
uopo, nella’ ‘prima quindieina; di ogni. mese, le: Prefetture e Sotto- 
prefetture ordinerarnino .le visite 0 prove: periodiche che scalono 
nel mese successivo, dando mandato. al Circolo d'ispezione dell'in- 
‘dustria e lavoro di provvedere alla ‘ripartizione dello medesime 
fra à periti legalmente «autorizzati iscritti nel circondario ove gli 
‘apparecchi funzionano. i 

‘ Art. 67. 

. Per, lé prove 0, Viuito di ‘Apparecchi nuovi 0, di apparecehi che si 
voeliono rattivaro, dopo . prù. di.due apni di inattività o di appa- 
rocchi che hanno subito. uo restnuro 0. per visite è prove straor- 
divario deve. presentarsi. domarda dall’utente almeno un mese 
prima del tormino entro. il quale si. (desidera clio la verifica sia 
eseguita - ed, etto i.casi: urgenti - alla Prefettuga o Sottoprefet- 
‘tura, che ordina la oseruzione delle verificho stesso dando incarico 
al Circolo d'ispezione dell’industria e lavoro di provvedervi a mezzo 
ti uno dui periti legalmente autorizzati, 

Art. 58: 
= Nei. ‘casì urgenti, lo domande ‘possono presentarsi direttamente 
al Cireolo d'ispeziono, delliindustria e Javoro. In caso di necessità, 
le visite 0, prove, passono aashe essere. ordinate dal onpo del Circolo 
dell'industria e lavoro di sua LAU, * 
CATE 69 
! 

Le verifiche periodiche e quelle ordinate per iniziativa del capo 
del. Cir olo d'iapezione dell'industria’ e lavora, saranno dal eapo 
Circolo preavvisato «fl'utente, cui -verrà pure indicato l'ammontare 
della somma da depositaro, a termini dell'art. 74. . 
è Ìl perito imcarigato prenderà con l'utente i preventivi accordi 
| ne*onk: ti per trovare l'apparecchio nel giorno fissato pronto per 
la vorifica. 


Art. 60. 


* 


: Lo ‘veriAche dovranno essero oreguito personalmento dai periti 
Pa aranno all’unpo muniti di spsoialo deloga dal eapo del Circolo 
cis: déll’industria , e del lavoro. 

La \dai ate il'sumero di tale delega dovranno essere oitsti nel 
verbale di verifica. i . 


VII, i 
- Libretto regolamentare. 
Verbale di visitò ,@' prove. 


> Ark Gli 


| Esoruita la prima visita interia o la prima. prova idraulica i 
risultati vengono trascritti dal perito su‘apposito ‘libretto. 

ll libretto devo essere tonforme al amadello 8tabilito dal Ministero: 
dell'industria e del Sothimetzio.r 


n L "Art 62, 


. TI libretto: delle callaio e dei Tecipienti. non insoritti ad’ Associa- 
- ziovi riconos: “iate entrqg 15 giorni dalla data della prima prova & 
.caldo deve ‘essere dal perito consegnato all'utente e una copia deve 
‘essere inviata al, Circolo. -d'ispeziono dell'industria e del lavoro. 
1l.ibretto dove dall’u‘ente, essere consegnato a chi ha la respons 

sabilità.della condotta della caldaia o del- recipionte, e deve essere 
s*mpre. ostensibife a richiesta, degli iopèttori dell’ind 

i ustria e lavoro 
.» Anche griando lipari sia inattivo e finehé esso n 
i & on 
dichiarato inservibile il libretto devo essere conservato. Uh 


n  Aît (cs 
ui orbale, col ‘risultato di. ciascuna verifica, è seritto sul librotto. 
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In ‘esso il perito deve dichiarare che l’apparecchio è in grado d 
funzionare regolarmente. 

Quando il perito non oreda‘di poter fare tale dichiarazione, egli 
deve preserivere all'utente le sostituzioni, le riparazioni e le ag- 
giunte necessarie per il funzionamento della éaldaia o del reci- 
piente, indicando sg lo prescrizioni. debbano essere eseguite prima 
di rimettere l’apparecolio in funzione 0° entro quali termini e quali 
verifiche debbono essere aida prima che. l'apparecchio possa 
funzionare." 


Arti 64. 


I verbali delle prove e delle visite -s0n0 dal perito trasmessi ‘in. 


copia al Ciredìo, d'ispezione dell'industria e layoro, nei casi nor= 
mali, entro 15 giorni dalla, data in cui fa eseguita là verifica. 


Le Associazioni riconosciute ai termini dell’art' 82 inviano mene 
silmente al Circolo dell'Ispettorato le copie dei libretti, matricolari 


degli apparecchi dAnseritti, nuovi. ‘o ‘considerati come nuovi, e le 
copie dei ‘verbali di tutte: le. prove @ visite ‘eseguite nel. mese: agli 
apparecchi degli utenti associati. . 

Nel caso però che col verbale si denuncino gravi infrazioni alle 


disposizioni regolamentari, ‘oppure si, prescrivano provvedimenti È 
immediati nell’interesse della sicurezza; la trasmissione della coni 


del verbale. deve. essere sempre fatta d'urgenza, ©’ 

Nei casi di. scoppi o di gravi avariò di apparecchi a vaporo l'utente 
deve avvisare subito ‘il Gireolo d'ispezione dell'industria e del lavoro 
o ‘direttamente 0 per il tramite della Direzione dell’Associazione 

; alla quale. fono inscritto. . | 
VII. 
Esonero dalla vigilanza. 
- Art. 65. 
L'utonte che intenta di ottenere in tutto o in parte l'esonero 


dalla vigilanza’ di un apparecohio a vapore, ne presenta domanda’ : 


scritta in carta legale e rivolta al prefetto o al sotto prefetto, al 
Circolo d'ispezione dell’industria. del lavoro. Inzieme alla domanda 
egli invia Îa”“ricevata dolla somma depositata a termini dell’arti- 
colo 74 per le spose della» visita: cho ' dovrà subire l'apparecchio 
che viene ‘ordinata dal capo del Circolo suddetto. 

Entro; quindici giorni da quello in cui la visita tu eseguita, il 
perito ne rimette il verbale ‘al capo del Circolo d'ispezione dell’in- 


dustria e del lavoro, il quale lo invia co. proprio parere, insieme 


alla domanda, al prefetto o al sottoprefetto. 
Art. 66, 

| Nel ‘verbalò. della visita, ‘oltre a fornire i rilievi e gli altri cle- 
menti occorrenti a far «conoscere ton precisione come è fatto e come 
funziona l'apparecchio, inseréndovi, 88 oceorra;: anche un disegno 
schematied . ‘in ‘iscalà, il perito dovrà dire chiaramente se l'ap- 
parecchio entri o-meno' fravi tipi compresi nel decreto Ministeriale, 
di cui allo'art, 4. / 

In ogni caso, anche se l’apparecchio non rientra fra quei tipi, il 
perito deye nel verbale ‘coneludère esprimendo il suo parere circa 
l'accoglimento della domanda. 


Art. 67. 


So l'appafecchio, Bel quale è stato domandato l’egonero, è eom- 
preso fra*i tipi conteriplati nel decreto Ministeziale su .accennato, 
il prefetto o il sottoprefetto- delibera, tenuto conto delle conelu- 
sioni del perito e del parere del capo del Circolo dispezione della 
industria e del lavoro, © se del casò, emette il decreto d’eso- 
nero. ° 


. 


Se l'apparecchio invece non rientra fra i tipi compresi in detto. 


decreto, il prefetto o il sottoprefettòo trasmette la domanda del- 
l’utente, insieme al verbale di visita, in originale, al Ministero 
per l’industria e il commetsio, il quale, previo parere della Com. 
missione permanente consultiva, sì pronuncia in inodo definitivo, ° 


Per gli apparecchi a vapore appartenenti a utenti inscritti ad 
azioni riconosciute, le domande esonero, soritte’ su- carta 
"legale e accompagnate dal verbale di visita redatto’ come all'arti- 
colo 66, potrannò essere in nome dei rispettivi ‘utenti ‘presentate 
dalle ‘Associazioni medesime o al capo del Circolo d’ispezione della 
industria e del lavoro o direttamente al Ministero. secondo che ri- 
corra l’uno o l’altro dei casi contemplati nei due comma dell'arti- 
‘colò precedente. 
TL 
Retribuzioni. 
Art. 69. 
i Le etribuzioni dovute ai periti per le prove © visite delle ‘taldaio 
recipienti di vapore sono stabilite come appresso: 
Per la prova idraulica, o per la visita interna: 
a) per-unagGaldaia generatrice di vapore fissa o  somifibsa, L. 50 
8) di una locomobile, L. 40; . 
‘e) di%in recipiente di vapore, L. 30, 
Per ogni prova a caldo di una caldaia fissa, semifissa o locomo- 


‘bile o di un recipiente di elaborazione L. 20. 


Quando la prova idraulica e la visita interna hanno luogo durante 
la medesima gita del a di ha diritto ad una sola retribu- 


‘zione, 


. Per lè caldaie fisse o semifisso aventi menò di 3% mq. di superficie 
di'riscaldamento, la retribuzione per la prova idraulica e visita 
interna è diminuita di L. 10, per le caldaie aventi più di 50 mq. di 
superficie dì riscaldamento, la retribuzione è accresciuta di L. 10. 
Per i recipienti di capacità inferiore a 1 mo. la retribuzione per 
la prova idraulica e visita interna è diminuita di L. 5 per reci- 


‘pionti di capacità superiore a 5 mo. la retribuzione è acoresciuta 


di L. 10. 

1 1 picooli generatori chiusi, nei quali il ‘vaporéè si. usa ma non si 
eroga, i surriscaldatori di vapore ed eventualmente gli economiz- 
Zatori ed i riscaldatori sono considerati come recipienti di vapore 
agli effetti delle retribuzioni di cui sopra. 


Art, 20. 


Nelle retribuzioni sopradette sollp comprese le spese per i punzoni 
e gli stampati di cui il perito dovrà provvedersi. “ 

Spetta all’utente l'acquisto del libretto matricolare e del borlo di 
prova da applicarsi all’apparecchio. 


Art, 71. 


Quando per le prove è per le visite il perito debba re carsi fuori 
di residenza, gli competono inoltre' le spese di viaggio consistenti in 
un biglietto di 13 classe pel percorso sn ferrovie, tramvie * a tra- 
zione meccanica o su' automobili in servizio pubblico ed una inden- 
nità di L. 1 per km. pelspercorso su strade ordinarie. — 

Queste indennità non possono in nessun càsò eccedere Quello 
che competerebbero se il perito partisse dal. capoluogo del circon- 
dario. 

Quando il perito sia obbligato a pernottare fuori di realdonze, ha 
diritto ad una indennità di pernottazione di L. 15, 

Queste spese devono essere computate una volta sola e ripartite 
fra i varî utenti quando il perito, con una. sola ss siasi ‘recato 
fuori di residenza a Visitare più caldaie esisteuti in uno stesso 
Comune. 

Art. 72. 


La mano d’opera, il materiale e quanto possa occorrere! per pre- 
parare ed eseguire la prova o la visita compresa la. pompa ed 
escluso soltanto il manometro campione, di cui all'art. 45, deb- 
bono essere forniti dal proprietario” an che si deve 
verificare. . 

Se il perito, su richiesta dell’utente, provvede la pompa, ha di- 
ritto ad una indennità special di L. 5 per ogni caldaia cho abbia 
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subito la prova idraulica. Inoltre ha diritto, in ogni caso, al rim- 
borso ‘delle spese di trasporto. Questo sono ripartite fra i vari 
utenti nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo prece- 
dente, n 

Art. 73. 


Qualora la visita o la prova non possa essere effettuata per ne-* 


gligenza dell'utente, debitamente preavvisato, il perito ha di- 
ritto al rimborso delle spese di cui all'art. 71 e ad un compenso 
di L. 25. : 


Art. 74, 


Le retribuzioni per le verifiche eseguite dai periti sono a carico 
degli utenti. Per le prove e le visite richieste dall’utente oppure 
preavvisate dal capo del circolo d'ispezione dell’industria e lavoro, 
l'utente ha l'obbligo di fare alla sezione di R. tesoreria provin» 
ciale o alla ricevitoria del registro del capoluogo del circondario 


un deposito in denaro equivalente alla retriouzione dovuta a] 


perito. _a 
La ricevuta del deposito deve essere allegata alla domanda dl 


visita o alla lettera accusante rieevuta del preavviso. 

Il perito eol verbale di verifica, manda al circolo la nota delle 
spese e delle competenze di cui agli articoli precedenti, Il capo del 
circolo liquida tale nota e provvede perchè l'ufficio presso il quale 
è stato fatto il deposito paghi la nota e restituisca l'eventuale ec- 
cedenza al depositante. ‘ 

Per le verifiche non preavvisate, la nota anzidetta, dopo la li- 
quidazione, è resa esecutoria ed è rimessa all'esattore che ne fa la 
riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali, 

Le retribuzioni dovute per le prove e visite rogolamentari allo 
Assoofazioni riconosciute dagli utenti associati sono fissate negli 


statuti o nei regolamenti speciali delle singole Associazioni, di cul. 


all'art. 82 del presente regolamento. 
X. . 
Governo .delle caldaie. 
Art. 75. 


. Nessuna caldaia a vapore può essere posta e mantenuta in azione 
senza la continua assistenza di persone che presentino i seguenti 
requisiti : 
1° avere età non minore di 18' anni compiuti; 
“ 2° essere di riconosciuta moralità e di buona condotta; 
5° possedere il certificato di capacità corrispondente al tipo di 


caldaia loro affidata. 
Art. 76. 


Il certificato di capacità, conforme al modello stabilito dal Mini- 
- stero di industria e commercio, è rilasciato dalla prefettura su voto 
favorevole di apposita Commissione, nominata'con decreto del pre- 
fetto, dolla quale fanno parte, un consigliere di prefettura rappre- 
sentante del prefetto e due membri tecnici di cui uno sarà il capo 
del Circolo d’ispezione o un ispettore dell'industria e lavoro da lui 
designato, ovvero jl capo del distretto minerario o un ispettore 
delle miniere da Iui designato, o l’altrò verrà scelto tra iyperiti 
circondariali o gli agenti tecnici dellé associazioni fra utenti di 
caldaie a vapore. i 

La Commissione è presieduta dal rappresentante del prefetto. Un 
funzionario della Prefettura é incaricato di fungere da segretario 
della Commissione, i 
art. 77. 


I certificati di capacità, che in seguito al risultato favorevole 
dell'esame rilasciano i prefetti, sono di primo e di secondo grado. 

Il certificato di primo grado autorizza a condurre caldaie a va- 
pors di qualsiasi tipo, per usi industriali e agricoli. 

N certificato di secondo grado autorizzg a condurre caldaie a va- 
pore di tipi determinati, 


Art. 78. 


Chi aspira al certificato di espacità deve provare di aver fatto 
il prescritto tirocinio servendo ‘come fuochista, sotto la guida di 
un eondfittore patentato, e deve subire un esame pratico dinanzi 
alla Commissione, presso una caldaia in azione. 

Per il conseguimento del certificato di primo grado, il tirocinio 
deve essere durato almeno 500 giornate di lavoro effettivo; per il 
conseguimento del certifigato di secondo ‘grado ‘almeno 250 gior- 
nate di lavoro effettivo. 

La prova di aver compiuto il prescritto tirocinio deve risultaro 
da speciale libretto personale, conforme al modello stabilito dal 
Ministero di industria e commercio. 


Art. 79. 


Con decreto del Ministero dell'industria e commercio verranno 
stabilite Ie normo per l'accertamento del tirocinio, pel riconosci» 
mento della equipollenza di certificati e'titoli ottenuti in forza di 
altri regolamenti, per l'ammissione agli esami e per la procedura e 
i programmi degli esami stessi. i 


. Art, 80. 


‘Spetta ai periti, in occasione delle visite, di accertare che il per- 
sonale addetto al servizio delle caldaie a vapere possieda i requi- 
siti voluti dall’art. 75 e inì qual modo esso disimpegni le proprie 
mansioni. Di tale accertamento sarà fatta menzione nei verbali. 

Qualora dalle dichiarazioni del peritc, registrate # termini del pre- 
cedente comma, msulti che il conduttore dà prova abituale di im- 
perizia o negligenza nell’esercizio della profeisione, o risylti essere 
egli stato causa di graviavarie all’ appareschio da lui vigilato anche 
se non #eguite da infortunio, il Circolo di ispezione dell'industria C) 
lavoro, di sua iniziativa o dietro parere espresso dal perito -pro- 
porro al prefetto che, con decreto motivato, infligga al conduttore 
la sospensione dall'esercizio della sua professione per un periodo 
non maggiore di un anno, 

Nei casi di recidiva, ilscapo del Circolo dellispettorato potrà an- 
che chiedere al prefetto la revoca del certificat& di idoneità. 

È in facoltà del prefetto di interrogare l’utente o il conduttora 
della caldaia prima di infliggere la sospensione o la revoca, 

‘ Contro il decreto di sospensione o di revoca è ammesso il ri- 
corso al Ministero di industria e commercio, il quale decide defini- 


tivamente. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
p:< I 
Associazioni fra utenti di caldaie. 
Art. 81. 


Le visite e le provo degli apparecchi a vapore appartenenti ad 
utenti inscritti ad associazioni riéonosciute possono essere eseguito 
da agenti tecnici delle associazioni stesse. 

.Questi agenti teenici debbono possedere i titoli richiesti dall’ar- 
ticolo 44 per i periti circondariali; al pari dei quali non possono 
assumere altri incarichi relativi al servizio delle caldaio a vapore, 
nè l'esercizio diretto o indiretto o la rappresentanza di aziende in- 
dustriali o commerciali che si occupino di caldaie a vapore o di 
materiali attinenti ad esse. 

kn scelta dei periti delle Associazioni dovrà essere approvata dal 
capo del Circolo di ispezione dell'industria e lavoro ® il numero di 
essi dovrà essere proporzionato a quello degli apparecchi inscritti 
all'Associazione e sufficiente in ogni caso ad assicurare un rego- 
lare servizio di vigilanza. 

Ogni Associazione deve avere inoltre un direttore tecnico con la 
nomina regolare di perito. 

Art. 82. 


*:La goncessione di cui al primo comma dell'articolo precedente è , 
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daria son dearsto Renle allo Assostazioni le quali abbiano rottoposto 
afl'approvatione del Minigtsro per Madeira o il commersio i 
loro siatuti.e regolamenti. 


Act. 23. 


Un'Assoelazione non può di régola funzionare ehe in unu sola : 


regione è in nua regione ‘non può esistere di regola ehe una sola” 
Assogiazione. 
Art. 84. 

Qualora în una regione ove non funzioni alcuna Associazione 0 
#1 fuazioni un’Associazione che non vi abbia la [sua sede princi» 
fpale si intenda costituire un’Associazione autonoma, affinchè ciò sia 
sonsentito, occorre che questa raccolga la maggioranza dogli appa- 
teschi a vapore esistenti nella regione e in ogni caso un numero 
di oaldafe hon inferiore a 500. . 


Art. 85. 


Una Assosiazione che gid opérì în una Legione ove non hala sua 
‘ itedo principale, può continuare a tunzionarvi anche nel caso ‘clie 
vi xi costituisca una Nuova Associazione ai termini del precedente 
articolo, ma solo per la sorveglianza degli apparecchi di utenti che 
. risultino ad essa iscritti all'atto del riconoscimento legale della 


muova Associazione. E 
" Art. 86. 


Le Associazioni dovranno inviare al Ministero prr l’industria @.i) |: 


‘eommaercio, entro,il meso di aprile di ogni anno, un rapporto sulja |, 
gestione tgonica ed amministrativa ehiusa al 31 dicembre dell’anno 


‘precedente, contenente le indicazioni milettenti l’attività dell’Asso=" 


ciazione e 1 dati statistici che il Ministero potrà richiedere. 

Le Associazioni dovranno inòltre attenersi a tutte quelle prescri» 
zioni circa la loro organizzazione tecnica e amministrativa ché îl 
Ministero potrà in seguito emanare, udito il parere della Commis- 
sione permanente consultiva. 


Art, 87. 


Quando una Assogiazione fra. utenti di caldaie a vapore non fun- 
zioni a ‘dovere e non dia affidamento per una regolare applicazione 
delle disposizioni inteso a tutelare la pubblica incolumità, 11 Miai-, 


stero di industria e commerelo potrà, sentita la Commissione con-: |. 


sultiva permanente © il Consiglio di Stato, promuoverne lo sciugli. 
manto medianto decreto Reale. 


XH. 
Penalità. 
Art. 88. 


«A termini dell'art. 138 della legge di pubblica sicurezza le inos- 
servanza delle, disposizioni contenute nel ‘presente regolamento sono 
punita con. ammenda sino a L. 50 e con l” arresto fino a giorzi 10, 
salvo le pene maggiori comminate dall'art. 29 "della legge suddetta 
perle infrazioni agli articoli 27 © 28 della medesima. 


Art. 89. 


Per l'acberfamento delle contravvenzioni agli artionli 27 e 28 
della leggo. di pubblica sicurezza e alle disposiziOnifdel presente 
: regolamento, gli ispettori dell’industria e del” ‘lavoro redigono un 
‘ particolareggiato processo verbale e lo inviano' #1 prefetto o sotto - 
prefetto per, i provvedimenti del caso e perchè sia trasmesso él- 


Vatitorità giudiziaria. 
î art. 90, 


‘ Sono uievanto tutte Ie disposizioni contraria al presente 1080 


lamento. È 
XIIL 


Disposizioni tre nsitorie. 
Art, 91. 


Ta Assogiazioni fra utenti di caldaie a vapore ricono in Visto, Ii guardasigilia : 


base al regolamento 3 aprilo 1390 a unitormate alle disposfzioni 
del.regolamento 17 agorto 1207 possono continuare a funzionare 
nelle Zone par le quali esse eranu autorizzate prima dell'entrat: 
in vigore del p'essnte regciamen è. 

Porò le Associazioni che operiho ‘in una zona ove non abbiano 
Ja loro sede principale possono continuare a. funzionarvi soltanto 
per la sorveglianza degli apparecchi di utonti ad esse iscritti alla 
snt'ata in vigore del presente rogolamento, qualora nella zona 
funzioni una Associazione riconosciuta’ che vi abbia la sua. sede 
principale. 5 

Eniro un anno pot dalla data della pubblieazione del presente 
regolamento tutte. le Associazioni riconosciute debbono introdurre 
«nei loro statuti e regolamenti le mo:lificazioni oecprrenti per, met- 
terli in armonia con le dispo»izuni nel medesimo contennte. A tal 
uopo le Associazi ni predette. entro il termine di cui SOprà, invie- 
ranno, al Ministero dell'industria a commercio per l'approvazione, 
i,loro statuti e regolamenti così mudificati. 


Atb 92, 


Le disposizioni relative allo targhette contenute negli articoli 4l, 
42 e 83 non sgno obbligator:e par gli apparecchi in servizio 0 eo- 
‘ mubque usati. 6 per quelli nuovi che saranno ‘messi in esercizio 
$ @DATO. 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento 4tesso. 


Art. 93° 


I certificati di capacità Alla coniotta di caldaie a vapore visa 
jdal prefeito o ottoprefetto, su modello stabilito dal Ministero del- 
l'industria e commercio prima dell'entrata in vigore. del presente 
: regolamento, ‘sono riconosciuti validi. 

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: 
Il ministro per l'industria e commercib 
ALESSIO. 
i iui. 
; (1 numero 1714 1chà raccoita 1tificrate- ‘dellnleggr e du decre: 


ve Ragno coriene sì seguanto Accreto: 


i . . © WITTORIO EMANUELE III 
per grazia di Dio e per volontà della Nizfone 

RE D'ITALIA 
Vista la legge 30 settembre 4920, n. 1349; 
Udito il Consiglio di Stato; 
: Sentito il Consiglio dei ministri; 
+. Sulla proposta del Nostro ministro segretario di 
‘Stato per l’iniustria ed il commercio, di ‘concerto coì 
iministrò de'l'interpo, coi ministro per la giustizia è 
‘per gli affari di culto @ col commissario generale psr 


‘|îgli approvvigionamenti e i consumi; 


Abbiamo decretato e decretiamo: 
Articolo unico. 
.È approvato l'annesso ragolamento per l’applica- 


izione della legge 80 settembre 1920, n. 1349, firmato, 
i d'ordine Nostro, dal ministro proponente. 


Ordiniamo che il prescute aecrero, muntio del eigitte 
20h Stato, sia inserto nei: raciolta ufticiale deste 
leggi e dei decreti del Reno d'I-is ma: dando e 
i dhiunque spetti di osservarlo è di turlc ostervare. 
Dato a Roma. addì 2% novembre ‘920; 
VITTORIO EMANUELE. 


GroLitti — ALEss:0 — FERA — Soler: 
FERA. 
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REGOLAMENTO per l'esecuzione de:la legge 30 sete 
tembre 1920, n. 1343. 


TITOLO L 
Delle inchieste. 
Art. 1. 


È fatto obtligo ai prefetti ed ai sindaci di agevolare la esecu- 
zione delle inchieste previste dall’art. 8 della legge e ciò sotto la 
loro personale responsabilità. 


4 Art. 2, 


1 fuuzionari e gli esperti incaricati delle inchieste sui prezzi sa- 
ranno muniti di un dueumento firinato pers5halmente dal ministro. 
delUindustria eSvmmercio o dal commissario generale dei consumi 
che attesti tale loco qualità e che dia loro la facoltà di ‘entrare 
nel!e fabbriche, Easo sara valiio per tro mesi È " 

L'accertamento, di cui al comma 3 delt’art. 8 della legge, auto- 
rizza il fuuzionario 8 prendere visione dei documenti contabili e 
dei titoli di qualsinsi specie. 

Prima di iniziare l'esereizio della loro funzione gli esperti pre- 
gteranno, nella forina stabilita dall’art. 226 Codice procedura ci- ile, 
davanti al ministro nd a fun:ionario delegato, giuramento di pro- 
cedere fedelmente nelle operazioni loro commesso al solo scopo di 
far conoscere al ministro la verità. 


Art. 3, 


La chiamata dei testimoni, ove occorra, sarà fatta dai funzionari 
che prosedono all*inchiesta, s senza f.rmalità. Nei caso in cui il testb 
chiamato non si presenti, il funziynario notificherà, per mezzo del 
messo comunale, decreto di citazione nella forma dell'art, 249 del 
Codice di procedura penale. 


Art. 4. i i 

L’incarieato dell'inchiesta, qualora intenda redigere verbale delle 
opevazi ni da compiere, potrà richiedere l’assistenza di un impie- 
gato del Comune ove avvengono le operazioni stesse, 

L'iachiesta stessa potrà però essere anche compiuta senza fori. 

malità, 

Il commerciante presto cui si compie l’inchiesta può per altro 
richiedere che si stenda recolare verbale di ogal operazione e può 
fare inserire in esso le sue osservazioni. 


Art. 5, 


Le. informazioni ed i documenti forniti per le inchiesta sui iprezzi 
devonosessere 0. nsiderati come confidenziali e perciò tenuti segreti, 
a meto che chi li esibisce desideri diversamente. 

Questa circostanza dovrà nemupre risultare da verbale o da docu» 
niento. soritto. 


TITOLO IL i 
Costituzione delle Commissioni arbitrali. 
Art, 6, 


Entro 15 giorni dalla pubbli. tazione del. presente regolamento, là 
Giunta comunale dovrà procedere alla' nomina del rappreseatantò 
del Comune onpoluogo nella Commissione arbiirale dei spezzi. 

Fatro ‘lo stesso ‘termine dovrà pure convocarsi la Camera di 
commercio per la nomina del suoi rappresentanti. 


Art. 7. 


Entro 10 giorni dalla pubblicazione del pfesente regolamento ‘il 
prefetto inviterà con pubblico manifesto le rappresertanze dellò 
covperative di produzione e consumo e le rappresentanze delle or- 
gunizzazioni spperaie a convocarsi separatamente in un loo:le 
idoneo in giorno ed ora she saranno iudiesti nel manifesto per 
procedere alla elezione det due rappresentanti delle cooperative 


predette e di due Les: delle organizzaziohi operaie nolla 
Commissione arbitrale di cui sopra. 


Art. 8 


Le adunanze saranno presiedute dal presidenta del tribunale as- 
sistito dai segretari capi della Provincia e del: Comune, 
Funzionerà da segretario un funzionario della Drefsivata desi» 
gnato dal prefetto. 
Art. 9. 


È ammessa l'elezione per acclamazione, 

Qualora si proponga tale furma di elezione il presidente déman= 
derà se nessuno si opponga alla. nomina degli acclamati ed in tal 
caso procederà senz altro alia loro proclamazione, 


art. 10. 


‘Nel caso in cui nob vi sia la unanimità per la elezione nella 
forma dell'articolo precedente la presidenza si trasformerà in seggio 
elettorale ‘per procedere alla votazione a serutinio segreto in baso 
alle seguenti norme: 

a) ogni rappresentanza. di cooperstiva o di organizzazione 
operaia avrà il‘diritto a' tanti voti quante sono le centinaia di soci 
isomtti alla cooperativa ed organizzazione. 

Numeri maggiori ei eguali a cinquanta si contano per cento, al- 
trimenti si trascurano; 

è) ogni rappresentante riceverà tante schede quanti sono i 
voti cui ha diritto. Su ogni scheda si dovrà sorivere un solo noms; 
nel casu vengano scritti più nomi conterà il.solo primo; 

c) saranno oletti i due che hanno riportato maggior numoro 
di voli ed ia caso di parità ci voti il più anziano. © 


Att, Ìl. 


Le rappresentanze per poter votare dovranno fornire al seggio 
la prova del loro diritto al voto ed. al numero dei voti che richie- 
dono. 

Sull'argomento decide pubblicamente seduta. stante . ed insindpca» 
bjImente il seggio, valendosi, dove esista delle informazioni fornite 
dall'Ispettorato del lavoro che dovrà tenersi nel giorno dello ele- 
zioni a disposizione del seggio, 

Qualora un’organizzazione operaia aderisca ad una organizzazio- 
ne maggiore questa assorte e rappresenta tutte le. aderenti. Si- 
milmette- un Consorzio di cooperative, dove esisti, ranpresenta tutto 


-le cooperative aderenti. 


Art. 12. 


Il seggio si regolerà per lo scrutinio e per le formalità sulle nor» 
me della legge comunale e. provinciale dove sia- possibile e non sia 
disposto diversamente dal presente regolamento, 

Art. 13 


Il prefetto, appena ricevuti i verbali delle elezioni .de] rappresen» 
tantè del Comune e dei rappresentanti della Camera di commercio, 


«delle Cooperative e delle organizzazioni operaie, procederà imme- 
“diatamente alla nomina dei membri di sua scelta e renderà nota 


con, pubblico manifesto la formazione della Commissione. Della for» 
mazione della Commissione sirà pure data notizia nel Bollettino 
degli annunzi della ‘Provincia e con la pubblica stampa. 


TITOLO III 
Hidisionanionio delle Commissioni arbitrali. 
Art. 14. 
Avvenuta la formazione della Commissione il prefetto la convoca 


‘in prima adunanza per la nomina del presidente, Per tale nomina, 


nel caso in-cui al primo sorutinio nessuno dei membri ottenga 
$ voti, si procederà ad una seconda votazione; nel: caso in cui nem- 
menoein questa nessun’ membro consegua 6 voti.si ‘procederà «I 


ballottaggio fra i due'che hanno avuto maggior numero di voti. 


* 
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.4 In assenza ‘del presidente assume la presidenza il membro più 


anziano di età. 
art. 15. 

Le adunanze della Commissione sono pubbliche; le indagini ed 
istruttorie segrete: queste ultime saranno di regola devolute a»fot- 
tocommissioni o ad un membro della Commissione, 

Un funzionario designato dal prefetto assisterà la Commissione 
quale segretario. 

Art, 16. 

LA Commissione si aduna in seduta ordinaria ogni settimana in 
un giorno feriale éd in seduta straordinaria quante volte la mole 
del lavoro lo richieda e dietro invitò del presidente. 


“Art, 17. 


Per la validità delle adunanze della Commissione si richiede la 


presenza di almeno cinque membri. Le decisioni della Commissione 
vengono prese a maggioranza di voti fra i presenti; in caso di pa- 
rità di voti prevarrà il voto del presidente, salvo che ai tratti di 
decidere in merito a ricorsi, nel qual gaso il ricorso s'intende re- 
spinto. 

Art, 18. 


La Commissione terrà presenti, nei suoi procedimenti, le norme de-. 


gli articoli dal 448 al 455 Codice procedura civile, che regolano il proce- 
dimento innanzi al conciliatore; tuttavia non {è soggetta a vincoli 
nè alla osservanza di termini sotto la pena di nullità. Avanti alla 
Commissione le parti possono comparire personalmente o per mezzo 
di un mandatario speciale. 


Art. 19. 


La Commissione è munita doi più ampi poteri investigativi. Lo 
autorità locali, gli Ufficiali e gli agenti della forza pubblica e quelli 
della polizia annonaria dovranno prestarsi alla esecuzione delle in- 
dagini della Commissione. Occorrendo l’opera dei periti, questi pre- 
steranno giuramento prima di entrare in funzione ai sensi degli 
articoli 225 e 259 -del Godice procedura civile. 


Att. 20, 


Le decisioni della Commissione avvengono di regola su relazione 
fatta da uno dei commissari e debbono essere motivate, a meno 
cho non si tratti di controversia di valore non eccedente L. 100, nel 
qual caso possono. contenere il solo dispositivo. 


“ry TITOLO IV. 


Della presentazione dei ricorsi e della esecuzione 
|. delle ordinanze. 


Art. 2]. 


I reelami con gli elementi di cui all’art. 12 della legge vengono 
indirizzati alla prefettura della Provincia in cui risiede la compe- 
tente Commissione; nei casi dubbi la competenza sarà regolata 
a termine degli articoli 91 e 95 Codice procedura civile. I reclami 
debbono essere redatti in numera' sufficiente di copie; un fùunzio- 
nario-delegato :dal prefetto ai sensi dell’art. 15 vi apporrà un nu. 
mero d'ordine e li iseriverà per la prima seduta ordinaria che la- 
sci almeno 5 giorni di vacazione. © 

| Art. 22, 

La data di tale seduta sarà da detto funzionario indicata su una 
sopia del rec'amo che restituirà al presentatore a titolo di rice- 
ruta e su una copia che egli farà recapitare da un'agente della 
forza pubblica all'indirizzo della Ditta contro cui si reclama, a meno 
‘he la parte ìnteressata non abbia già curato la notitica alla contro 
parte nelle forme già previste dall'art. 133 Codice procedura 
givilo, 

La copia del reclamo ghe, sarà conservata presso la segreteria 
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della Commissione dovrà contenere gli estremi dell’avvenuta noti- 
Acarione: senza di che la trattazione del ricorso sarà rinviata. 


Art. 23. 


I reclami previsti dall'art. 10, comma a), della legge possono es- 
sere presentati nell'interesse del pubblico anche dai funzionari de- 
legati dal ministro dell'industria e commercio, dai sindaci e dagli 
ufficiali di polizia giudiziaria, 

Art, 24. 


Le parti contro cui è diretto il rierrso possono prima o durante 
la seduta della Commissione presentare ogni documento che orede- 
ranno utile e dare l'indicazione di testimoni da escutere. 


Art. 25. 


I provvedimenti emessi dalla Commissione. vengono comunicati 
alle parti a cura del prefetto ed eseguiti dal prefetto stesso nei H- 
miti delle sue attribuzioni, 

* Art. 26. 


Qualora non :si ottempori da una delle parti ni provvedimenti 
emanati dalla Commissione ed una delle parti ne richieda la ese- 
cuzione forzata il segretario della Commissione procederà al depo- 
sito di copia autentica della ordinanza presso la cancelleria delta 
pretura del mandamento in cui ha sede la Commissione. 


Art. 27. 


Avvenuto il deposito in cancelleria il pretore renderà esecutiva 
l'ordinanza ai sensi ed ai termini dell'art. 24 Codice procedura ci- 
vile. La parte che non volle uniformarsi alla decisione della Com- 
missione sarà soggetta al pagamento delle spese di deposito e con- 
seguenti. 

Art. 28. 


Contro la decisione della Commissione si può ricorrere alla Corte 
d'appello della rispettiva giurisdizione, Il ricorso dovrà essere pre- 
sentato entro 5 giorni dalla notifica delle decisioni che si intende 
impugnare. Non è ammesso. ricorso qualora il valore della causa 
non siafsuperiore a quello "della competenza del conciliatore. Le 
regole sulla esecuzione provvisoria delle sentenze dell'autorità giu- 
diziaria sono applicabili alle decisioni della Commissione. 


Art. 29. l 


Contro le decisioni della Commissione non si ammette opposi- 
zione per contumacia; è ammissibile invece la domanda di revoca- 
Ziorie nei casi, nelle forme e nei termini stabiliti per le sentenze 
dell’Autorità giudiziaria. 


Art. 30, 


Gli atti di qualunque spacie previsti dal presente regolamento È) 
relativi al procedimento presso Ie Commissioni sono esenti da' quil. 
siasi tassa di bollo e di registro. 


Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: 
Il ministro 
ALESSIO. 


Inumero 1718 deila raccolia ufficiale deite leggi e dei decreti 
del Regno contiens il seguente decreto : 


VITTORIO EMANUSLE dll 


Bite grauia di Dio è per velontà della Nazione 
RE D'ITALIA 


Visto l’art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno; 
Vista la legge 8 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 
20 novembre 1912, n. 1205; 


. Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289; 
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‘ Visto l'art. 87 del Codice penale e gli articoli 590 
0.591 del Codice di procedura penale; 


‘Ritenuta l'opportunità di solennizzare l'accordo Pa 


| tervenuto con la Senussia e di consacrare l'avvenuta 
pacificazione della Cirenaica, con la concessione di un 
indulto per i reati comuni e militari pei quali siano 
stati scontati due terzi della pena e i condannati ab - 
biano tenuta buona condotta$ 

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di 
. Stato per le colonie, di concerto col- ministro della giu- 
stizia e dei culti, e con quello della guerra; 

Sentito il Consiglio dei ministri ; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

È concesso indulto per tutti i reati commessi in Ci- 


‘renaica comuni e militari, pei quali siano stati espiati 


4 
Pi 


dai condannati due terzi della pena, se essi abbiano 
tenuto buona condotta durante la espiazione. i 

Urdiniamo che il' presente deoreto, munito del sigillo 
dello Stato, sia inserto nella raccolta trfficiale "delle 
leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a 


- shiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a. Roma, addì 28 novembre 1980. 
VITTORIO EMANUELE. i 
GioLItTI — Rossi — Fera — Bonomi." 


‘ Visto, ZI guardasigilli: Fraa. i 


N nunsero 1729 della raccoltà ufficiale delie lazgt a tei dacreli 
ds Ragno condisne il scguente decrato: 


. VITTORIO EMANUEL# II 
per era di Bio 0 per sotonti della Hazione 
RE D'ITALIA 
Visto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto. Luogote 
‘ nenziale 13 agosto 1917, n. 1393; 
Visto il R, decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598; 
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1920, n. 1184; 


Vis ito il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389; ; 


Udito {il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato 
‘per l'industria e commercio, di conterto coi ministri 


| (lei lavori pubblici e del fesoro; 


Abbiamo decretato e desretiamo : 
j Arb1. 


Fino all'emanazione di un nuovo regolamento del personale na- 
viganto sono adottate le seguenti disposizioni: 

a) gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge n. 598 del 2 mag- 

gio 1920 non ‘sono applicabili al personale-di bassa forza di ruolo 


| ed'agli avventizi di cui all'art. 165 R. P. N., addetfo alle linee di 


. navigazione di cui alla legge 5 aprile ‘1908, n. 111. Per detto per= 


sonale resteranno soltanto in vigore i quadri di classificazione al- 
legati al R. P. N. approvato con deereto Luogotenenziale 13 agosto 


‘ 1917, n. 1393 ed il trattamento derivante dall’applicazione del de. 


‘ oreto Luogotenenziale n. 107 del 10 .febbraio 1918 e del deoreto 


. Luogotenenziale n. 913 dell’11 giugno 1919 e dell’art. ; del R. de- 
| ereto-legge n. 615 del 2 maggio 1920 ; 
b) le INCONAICA: di cui sl decreto lub gotensaniilo n. 1392 del 


2 settembre 1917 e quella di caro viveri stabilita dalla sentenza : 
della Commissione di conciliazione ed arbitrato per i trasporti ma- - 
rittimi in data 31 ottobre 1918, sono abolite, ed in sostituzione di’ 
esse, il personale di bassa forza di cui all'articolo precedente, g0- 
drà dal 1° novembre 1920 la indennità di caro viveri stabilita dal 
decreto Luogotenenziale n, 1314 del 14 settembre 1918 e dal f° giugno 
1920 quella di cui alla legge 23 settembre 1920, n. 1271, da corri- 
spondersi entrambe colle modalità stabilite per il personale edello 
ferrovie dello Stato ; 

c) per il personale di cui al precedente art. 1 sono ripristi- 
nate 'le disposizioni contenute negli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 del 
R. P. N. soppressi in forza dell'art. 3 del decreto-legge n. 598; È. 

d) gli ultimi due capoversi dell'art. 3 del-Regio decreto-loggo 
2 maggio 1920, n. 598, sono sostituiti dai seguònti : 

* Art. 144, — Per ogni giornata di effettivo servizio di navigazione 
(comsiderando giornata intera anche quella non compiuta) è corri- 
sposta al personale di bassa forza delle linee postali una indennità 
nella seguente misura: 

sotto ufficiali, L. 1,75; 

faochisti, marinai e carbonai, L. 1,15; 
detta indennità sarà corrisposta con decorrenza 1° luglio 1919 ». 
“ Art. 147 è soppresso il primo comma. Al secondo corìma sono 
soppresse le parole « Bee: l'esercizio di funzioni di grado supe- 
rioto ». 

Vengono poi aggiunti i comma Sadugati: : 

AI personale di bassa forza coperta e macchina cui fossero aff= 
dato funzioni di grado superiore, spettano la paga e le indennità © 
inerenti a tale grado e per la sola durata del funzionamento. 

Analogo trattamento viene fatto agli ufficiali dello linee postali. 
di cui la legge 5 aprile 1908, n. lil, in caso di funzionamento al 
grado superiore. . = 

Gli ufficiali dei ferry-boat godranno della disposizione precedente © 
Bolo nel caso di funzionamento nel grado di comandante © capo 
macchinista. 


Art, 2. 
Il presente degreto sarà presentato al Parlamento per la conver- 
sione in legge: 


Ordiniamo che il presente decreto, munito del strifio 
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale dello leggi 


o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a so 
spetti di osservarlo e di farlo. ‘osservare. 


Dato a Roma, addì 18 novembre 1920. 
VITTORIO EMANUELE. 
GioLitti — ALESssio — Mapa — PsAN0. 
Visto, Il quardasigilli: FERA. 
———T8t86—e-@@ 
La raccolta ufficiale delle leggi e dei décreti 


del Regno contiene in sunto 1 SCYUSA 
decreti: 


N. 1699. Regio decreto 24 giugno 1920, col qual, sulla 
| proposta del ministro dell'industria, l’Istituto au- * 
tonomo per case popo'ari denominato « La casa 
dei lavoratori tessili », di Napoli, è riconosciuto - 
come corpo morale e ne è approvato il suo sta- 
tuto organico. 


N. 1701. ica decreto 7 novembre 1920, col quale, 


- 8886 
SEITE PISTE ECT SEIINTI ATTI GGI PZA 


sulla ‘proposta del ministro per l’industria, ven-' 


gono ‘modificate alcune - ‘disposizioni dello : statuto 
orgadigo ‘della R: scuola par la ceramica « Fran- 
cesco ‘Antonio Grue », in Castelli, riordinata ‘col 
R° decreto 29:febbraio 1920, n. 701. 
bi a î » 3 3 

Relazione di S. E. il ministro per l'agricoltura, a 8. M. 
il Re, in udienza del 28 novembra.1920, sul decreto 
che scioglie? l'Università agraria di MONRRorao 
Catone (Roma). 


 SIRE Li? 


. Nell'Università agli” di Montèporzio Catone ri sono veriffcat: 
seri inconv@nienti; ‘ghe: fmpèdiscono all'Ente di compiere la normale 
sua funziané, * 

Costituitasi di recente, per accrescere mediante acquisto di ter- 
reni, il benessera di quella classe agricula; mal guiiata e’ gove - 
nata, et insofferente dell’azione di tutela, e di vig.lanzà tassativa 
mente prescri.ta dalla I6gge, ha deviato dai, tine di «ua istituziunes 
compromettendo” seriamente gli interessi degli, ut. nti. Va 

Per ovviare ‘a siffatti inconvenienti, e. ‘ficonlurre VEite nell'or- 
bita della legalità, reputo opportuno accogiienio. la proposta del 
prefetto di Roma; di proeedere allo- scioglimento di quell Ammini- 
strazione ed alla ny mie di un R. commissario straordinario, ed 
all'uopo mi onorò di ;saktoporre all fafgusca firma dolla Motetà 
Vostra l’unito sqhemia,; l'dedrato. 

d IT LANIER I \ 
per grazia di ilio e per volontà ecila iuiena 
go Hof ‘E D'ITALIA i 

Veduta. la relazione del ministro per l'agricoltore, 
con la quale, su conforme avviao del prefetto di Roma, 
si provone lo scioglimento del!’ Amministr zione del- 
l'Università agraria di Monteporzio Catone, in pro- 


vincia di Roma, e la conseguente nomiva di un R. còom- ; 


missario ‘per la tempuranea gestione ed il riordina- 
mento dell’Ente; 3 
Veduto l’art. 5 della legge 4 avosto 1894, N. 397; 
Vedati gli articoli 323 e 324 della legge comunale e 
provinciale, testo unico approvato con R. decreto:4 feb. 
braio 1915, n. 148; 


Sulla proposta del Nostro ministro segretario “di 


Stato per l'agricoltura ;- 

Abbiamo decretato e decrétiamo : . 

E sciolto il Consiglio di amministrazione dell’ Uni- 
versità agraria di Monteporzio Catone, in provincia di 
Roma, ed è nominato R. co.umissario per la tempo- 
ranea gestione ed il riordinamento dell'Ente il signor 
| Paciotti ‘Alivonino. Gi si 

Il ministro proponente è incaricato delia esecuzione 
del presente decreto. 


Dato a Tonia, addi 28 sovente 1920. 
VITTORIO EMANUELE. 


Mai 


Miguel. 
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A rag. 3710 Jalta Guzzetta ufficivile n. 285, del 3 dicembre 1920 
(Elenco smarrimento certificati di rendita numinetiva, 12 pubblica . 
zione), ail: ponvitima i.testaziohe, ore dice: « Comune di Saf Giu 
liano, prov. di Mila .0, rendita L. 9 del cons. 3 00 », il numero fi 
insc.iziore deva essere 25560 anzichè 22560, come è .stato pubbli 
cato nell: iHszzelti, steasa. de 

è è» pa E A 
[reco screen ninni TTT TZIAZII: 
MINISTERO * 
ui I LAVO<0 E LA YREVIDENZA SOCIALE | 


Disposizioni nol personilo dipondente : 


Gi. F. secret. de 14 settembre tono 
regisirs:o ala Corte dei costi il 3 dicemb: 6 1920: 


Scannona crv. dott Do ven'co, primo segretario, è dispensato dal 
servizio in secu to a debisione del Comitato «di eui ‘all’afticolo 
55 del R. direto-lezgo 23 ottotre 1919, n. 1971, con sai dal. 
1° otiobrs 1920. Sy 


Con A. “ecre'o del 30 sli vio i 
registrato alla Corte dei coati 11 4 dicembre 1920: 


Tacchi Veniuri dott. Piò, segretario alla Corte dei’ conti, è nomi- 
nato, iu g-grrito a concorso, Segretario nei Sinistero per il la- 
vero e is previdenia sociala, a d:correre dal 1° ottobre: 1920. 


. Gar R.sfasreto dal 7 novembre 1920 
regisi-szo slla Corte dei conti il 4 di embre 1920: 


Abata Kvneso, Angela Giovanfi, Melandri. Luigi, B notti, Ubaldo, 
Garbaty E-tore, laconelli vasquala, applicati, sono promoszsi, per 
merito, ad ecerivizti, ai sénsi dell'art. 8 del R. decreto-legge 7 
giugno 1920, n. 739, son desorrenza 1° dicembre 1010. 


MINISTERO DELLA GUERRA 


“ Disposizioni nol personale dipendente : 
UFFICIALI DI EERV:Z:0 PE MANENTE. 


Arma-del gerio. 
Con R dosr.to del di novembre 1920: 


Dal Buono Ugo, capitano, dispensato dal - servizio permanente, a 


sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua. anzianità 


31 agosto 1915 nei ruoli degli. ufficiali di complemento: 
| Platania Giuseppe, capitano, dispensato ‘dal servizio permanente, a 


sua domanda, ed inscritto col sun grado e colla sua ‘anzianità 


29 luglio 1917 nei ruoli degli uMciali di complemento. 
w ‘Con R. decreto del 21 novembro 1929: 


I seguenti capitani sono collocati in posizione Musiliaria speciale, 


a loro domanda, dal 3 novembre 1920: 
Zucchetti Augusto — Tanteri cav. Pietro. 


Arma aeronautica. 
Con R. decreto del 21 novembre 1920: 


Tessiore cav. Alberto, capitano, in aspettativa per motivi speciali 
dal 18 luglio 1920, richiamato in servizio nell'arma d'’artigli-ria 


‘ dal 18 novembre 1920. 


Personale permanente dei distretti. 
Con R. decreto del 21 novembro 1920: 


Lubatti cav. limilio, tenente colonnello, collocato i in aspettativa per 


sospensione dall’impiego, dal 21 novembre 1920. 
‘Corpo sanitario militare. 
‘Con R. decreto del éxnovembre 1920: 


- Poccerille. -Fabrizio, capitano, in aspettativa - “per © inferibità tempo» 
ranee ‘non-provenienti da causf di servizio, l'aspettativa di cui* 
sopra ‘si :deve invece considerare concessa per ‘infermità tem- 


poranee provenienti da cause di servizio. 


. “Con _R. decreto del 21 novembre 1920: 


1 seguenti capitani medici sono dispensati, &° loro domanda, dal: 
"servizio attivo permanente ed inscritti con il loro grado e la loro 
. anzianità, nel ruolo degli ufficiali medici di somplemento dal 1° di- 


combrée 1920: 


«Stefanelli Severo — Rasori Francesco — Zito Rotcòo — Vendrame 


Benedetto. 


Savino. Alessandro, tenente medico, dispensato “dal sorvizio attivo. 
permanente, a sua domanda, ed inssritto nel. ruolo degli Uffl=. 
ciali-medici di complem@nto con il suo grado ‘e con anzianità 


1° febbraio 1917, dal 1° dicembre 1920. 
Corpo di commissariato” militare, . 
Ufficiali commissari. 
Con R. decreto del 21 novembre 1920: 


I seguenti colonnelli commissari sono collocati in posizione ausi-: 


liaria speciale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920: 
Bernardi cav. Emanuele — Rosatelli cav. Nicola.. 


Con R. deoreta del 7 novembro 1920: 


Messina Michele, capitano commissario, dispehbato dal servizio at- 
tivo permanente, a: sua domanda, ed inscritto col suo graio e 
colla sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di com- 
ylemento del 1° sottembre 1920. 


Coa R. decreto del 18 novemffe 1920 
Grassi Angelo, capitano commissario, in aspettativa per igor mità 


temporanee provenient? da cause di servizio, dispansate dal ser- 
vizio attivo permanente; a sua domanda, ed inscritto cel suo 
grado e con la sun anzianità nei ruoli degli u'tigiali commissari 
di complemento dal 1° dicembre 1920. 


Ufficiali di sussistenza. 
Con R. decreto del 21 novembre 120: 


1 seguenti maggiori di sussistonza sono collocati in posizione au- 

Siliaria spe: ziale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920: 

Bissanti cav. Saverio — Baliva cav. Prospero — Bucci cav. Fran= 
cesco — Pace cav. Alfredo — Portoghese cav. Giuseppo — Gia= 
nati cav. Clemente Francesco — Di Giovanni cav» Attilio 1 
Bonamico cav. Luigi — Misuri cavaRober to. 


Corpo veterinario militare. 
Con R. decreto del 2] novembre 1920: 


I seguenti tonenti” colonnelli veterinari sono collocati in po sizione 
aùsiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 noverabre 1920: 
Di. Tanna cav. Francesco — Scarano cav. Michele. 

I seguenti maggiori veterinari sono collocati in posizione ansfia- 


‘] pia speciale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920: 


Bonardi cav. Sebastiano — Modigliani cav. Umberto — Golia eav. 
ssa; Arcangelo — Bisaglia cav. Ugo — Morbelli cav. Michele — Yec- 
- chione cav. Vincenzo. i 
IMPIEGATI CIVILI. 
Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.. 
Con R. deereto: d'l 29 ottobre 1920: 


I seguenti topografi sono collocati, 2° loro domanda, in aspetta- 
tiva por infermità comprovata, dal 1° novembre 1920, con l'assegno 
annuo per ciascuno a fianco indicato : 

Bonini Ferdivando, L. 2762,50. 
Biaducci Guido, L. 2187,50. . 
Ragionieri geoinotri del genio. 
Con R. decreto del 19 ottebre 1920: 


Zambianchi -Adpalio; ragioniere geometra, collocato, a sun domanda, 
in aspettativa per. infermità comprovata, dal 16 ottobre 1020, 
con l’annuo assegno di L.'1533,33. 


UFFICIALI IN CONGEDO. 
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA. 
btato maggiore del R. esercito. 
Con R. decreto del 22 aprile 1920 : 


Marinaro cav. Francesco, maggiore. generale, il -R. decreto in data 
18 settembre 1919,;col. «quale veniva collocato a riposto a decor- 
rere dal 1° settsmbre 1919,,è rettificato nel'senso che il prov 
vedimento ‘deve ‘intendersi a, «decorrere: dal 2 ottobre 1919. 


“Arma. dei: carabinieri * ‘Reali. 
Con R. decreto del 4 gennaio 1920: 


Marzolo cav. Francesco,.colonnello,, collocato a riposo per! anzia- 
nità di servizio dal 5 gennaio 1920 ed inscritto nella riserva. 


Con R. deereto del 14 dicembre 1912: 


Dina cav. Augusto, maggiore, collocato a riposo per anzianità di 
servizio dall’11 dicembre 1919 ed insoritto nella riserva. 


Arma di fantoria. l 
Con R. decreto del 20 agosto 1919: 


Paglilla cav. Ercole, colonnello, collocato a riposo per anzianità di 
servizio dal 1° settembre 1919 ed inscritto nella riserva. 

Campolmi cav. Riccardo, colonnello, collocato a riposo per anzianità 
di servizio dul 1° settembre 1919 ed inscritto nella riserva, 


Con R. decreto del 9 ottobre 1919: 


Vannicola cav. Bartolomeo, tenente colonnello, .eollecato a riposo 
per anzianità di servizio dal-1° settembre 1919. 


Con R. decreto dell'11 novambre 1919: 


Corradi cav. Daate, tenente collonnello, collocato a riposo per an- 
zianità di kervizio dal 12 novembre 1914. 

De Marinis cav. Federico, tenente colonnello. collocato a rjposo per 
anzianità di servizio dal 12 novembre 1919. 


Con R. decreto del 15 giugno 1919 


Hompè civ. Matteo, tenente colennello, collocato a ripo«) per in- 
furmità non provenienti dà cause di servizio dal 1° ]uglio 1919. 


Arma di cavalleria, 
Con, R. deerefo del 4 gennaio 1920: 


* Nurdi cav, Kdoardo, eòlonnello, collocato a riposo per anziamità di 
sorvizio dal 6 gennaio 1920 ed inscritto nello risersa. ° 


Con R. decreto dell’11 gennaio 1920: 


Cappa Byva cav. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo per auzia- 
nità di servizio dal 12 gennaio 1920 ed inscritto nella riserva. 


Arma di artiglieria, 
Con R. decreto del 29 agosto 1919: 


Ceresa cav. Lorenzo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di 
servizio dal 1° settqmbre 1919 ed iag:ritto nella riserva. 


Notabartolo cav. Giuseppe, colonnello, collocate a riposo per anzia-. 


nità di servizio dal 1° settembre 1919 cd inscritto nella riserva. 
Celada cav. Pietro Innocenté, collocato a riposo per anzianità di 
servizio, dal 1° settembre 1919, ed inscritto nella riserva. 


Con R. decreto deli"11 gennaio 1920: 


Cenacchi cav. Vittorio, tenente colonnello, collocato a riposo. per 
anzianità di servizio, dal 12 gennaio 1920, ed inscritto nella 
rigerva. ; 

Arma del genio. 
Con R. decreto del 7 settembre 1919: 

Montanari cav. Giuseppe, colontiello, collocato a riposo per anzia- 

i nità di servizio, dal 16 maggio 1919,,0d inscritto nella ri. 
serva. ui 


(Elenco n. 18) 


MINISTERO D 
| 1* Pubblicazione. 


°. ‘Si dichiara olie le rendite seguenti, peT errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Am 
vennero intestate e vincolate come alla colonna 4,, montrechè dovevano invsce intestarsi o vincolarsi come ala colonna 5, 03- 


Intestazione da rettificare 


Con R. Yieerato dsl 22 aprile 1920: 

Montanari cav. Giuseppe, colonnello. 11 R. decreto in data 7 set- 

tembre 1919, col quale veniva culloceto a riprso a decorrere 

dal 16 maggio 1919 è rettificato nel senso che il provvedi» 

«mento deve intendersi a decorrere del 2 oitobre 191). 
Corpo sanitario militare. 

Con R. deeroto dei 29 agosto 1919: 


Fiotini tav. Fiorenzo, tenenta colonnello, collocato a riposo per ane 
zianità di servizio, da! 1° settembre 1919, ed inscritto nelle ri- 
serva. 


Con R. decreto del 21 novembre 1920: 


Gatti Giovanni, capitano medico, promosso maggiore. medico ‘con. 
anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennalo 1918, 


Corpo d'amministrazione. 
Gon R. deereto dell’11 gennaio 1920: 


Stipa cav. Enrico, colonnello amministrazione, collocato a riposo 
par aozianità gi servizio, dal 12 gennaio 1920, ed inscritto nella 
riserva, us: È ' 


Con R. decreto del 4 gennaio 1920: 


Calabria cav. Michele, tenente colonnello amministrazione, collo - 
cato a ripose per anzianità di servizio, dal 15 gennaio 1920, ed 
inscritto nella riserva. i 


Con R. decreto dl 12 gennaio 1920: 


Maconie cav. Giovanni, teneate colonnello amministrazione, collo» 
cato a riposo per anzianità di servizio, dal 12 gennaio 1920, ed 
inscritto nella riserva. ) 


Con R. decreto del 29 agosto 1919: 


Ferro cav, Luigi, maggiore amministrazione, collocato a riposo, a 
sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1919, 
ed iuscritto nella riserva. 


ton R. decreto del 4 gennaio 1920 :. 
Buonecristiani cav. Guglielmo, maggiore amministrazione, collocato 


a riposo per anzianità»-di servizio, dal 5 gennaio: 1920, ‘ed in- 
scritto nella riserva. 
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A termini doll’art. Î07 del regolamento gonerale sul Debito pubblico, approvato con R., decreto 19 febbraio 191, n. 298; si diffda 
‘ebiunque . possa avervi interesso che, trascorso nn mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove nun siano state noti- 
Sficate ‘opposizioni a questà Direziorie generale, le intestazioni suddetto saronoo come sopra rettificate. sa 


°° Roma, 4 dicembre J9:0, 


; Il direutore generale: GARBAZZI. 


vtazzetta de) del Regno d'Italia 


IO9SNO: O R = L 
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA 


Vista la legge 19 luglio 1909, n. 587; 

Visto il decreto. Jegge Luoggtenenvialo 8 miaggio 1919, n. 78; 
Visto il R, decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1586; 

Visto il R. deersto-leggo 20 novembre 191v, n. 2364; 


Dreereta: 


È aperto il comsors) per pro fessoro straordinario, son lo stipen- 
dio annuo di L. 8000, alle cattedre seguenti, nelle RR. scuole su- 
periori di agricoltura di Milano e Portici: 

R. Scuola superiore di agricoltura di Milano: 
1°’cattedra di bachicoltura e zoologia /agraria, 
eR- Scuola superiore di agricoltura di Portici: 
1° cattedra di botanica ‘(generalo, sistematica ed agraria); 
2° cattedra di industrie agrario. 

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Miniatero (Dire- 
zione generale dell'agricoltura) la loro domanda, in carta loggle da 
L. 2, non più tardi. del 3! gennaio 1921, con l’indicazioge del pro - 
prio domicilio, e vi dovranno unira: 

‘© ‘a) una esposizione? in carta Jibera, in cinque copie, dellaForo' 
operpaità scientifica ed eventualmente didattica ; . 

5) un elenco, in carta libera, e in sei copie. dei titoli e- dale 
pubblicazioni che presentano ; 

e) i titoli e le pubblicazioni, queste ultimo in gnune esomMe 
plari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esem- 
plari solo quando si Rtratti” di lavori pubblicati da molto: tempo, os 
comunque, esauriti in ‘commeraio ; 

a) l'atto di nascita, debitamente legalizzato ; ; 

‘e) l'attestato di cittadinanza italiana; 

f) il cettificato genorale, rilasciato dal casellario giudiziario 
di data non anteriore a quella del presento decreto; 

g).lattestato di adempimento all’obbligo della leva militare, 

I concorrenti che appartengono all’ insegnamento o all'Ammini- 
strazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei do- 


‘cumenti di cui alle lettere e), f), g). >. — na 


Sono ammessi soltanto lavori stampati; in- nessun: 10850 saranno 
acerttato bozze di stamp». 

Non sarà tenuto conto delle domande che .porverranno al Mini-, 
stero dopo il giorno stabilito, anche’ se presantato in tempo utile’ 
alle autorità scolastiche ed agli uffici postali-e ferroviari e-nep- 
puro sgranno accettate, dopo talé giorno, . nuove pobbLcazioni € o 
parti di esse o qualsiasi altro documento. ‘ 

A parità di ogni altro merito saranno prefariti SE chè sfano 
invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in com- 
battimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, 
el infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente, ‘. 

Il presante decreto sarà registrato alla Corte dei conti, 


Roma, !° novembre 1920. . sani ì 
‘ . JI ministro 


‘ * MICHELI, , 


IL MINIS TRO PER L'AGRIVOLTURA 


Vista la leggo 19 luglio 1909, n. 527; 
Vistb il K. de:reto- lez;fe 25 agus:o 1919, n 1580 ; 


Decreta: ° ' 


È aperto il concorso par i seguenti posti presso le RR. stazioni: 
di prova agrarie e speciali sotto indicate: 
R. stazione agraria sperimentale di Modena: 
t°'un posto per vite direttore, con lo stipondio di L. 7000, dl 
tre lo indennità caro viveri; : 
2° un posto di assistente, con le stipendio di L. 5000, ME ‘a le. 
indennità carc-viveri. | 
R. stazione sperimenta! e” ci golsicoltura IC bachicoliura di 
Ascecli Piceno: , 3 . 


3° un Ra di assistente, con lo stipendio di L. 5000, oltre le 
indennità caro-viveri. 

Lo stipendio del vice direttore sarà accresciuto fino a L, 10 ,000, 
con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno; e quello di, 
assistente si accrescerà fino a L. 7000, ‘con quattro aumenti quin= 
quennali di L. 500 ciascuno. 
| Le domande di ammissione al concotso, in carta bollata da L. 2 
dovranno pervenire il Ministero per l'agricoltura (Direzione ge» 
nerale dell'agricoltura = Div. IV), non più tardi del 15 febbralo 
‘1921. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora d6l con- 
corrente. ed essero corredato dai seguenti documenti: 

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non 


* abbia oltrepassato il 35° anno di età; 


b) stato di famiglia; : 
. c) attestato di cittadinanza italiana; 
d) attestato di buona condotta rilasciato da! sindaco del co- 
mune o dei Comuni ve il concorrente dimorò nell'ultimo triennio 7 
e) certificato generale rilasciato dali’ Ufficio del casellario 
giudiziale; 
f) cortificato medico di sana costituzione fisica; 
9) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare; 
h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice 
esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato. Fra i 
titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel 
concorrente l’attitudiùe .e la' preparazione, agli studi o alle ricorche 
nei campi particolari dei quali si oocupano le singole stazioni. 
I concorrenti dovranno inoltre presentare : . 
la Inurea in scienze agrarie, in chimica o in scienze naturali, 


por ji posto di cui al nl; . * 
la laurea in scienze agrarie o .ia scionze naturali, per i posti 
di cui al n. 2'e al n. 3. 


Sono «dispensati dalla AREE DERE dei documenti indicati alle 
lettere bd), c), d), e), f) è 9), gii aspiranti che provino, mediante 
certificato dell’Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare 
posti di ruolo al servizio dello Stato. 

il limite di età è elevato, per da er-combattenti, dal 25° al 40° 
anno. 

Non sarà tenutò conto del limite di età per coloro che si trovino 
in servizio dello Stato da ‘almeno un triennio. 

I vincitori del concorso saranno-assunti in servizio con decrete 
Ministeriale con la qualità d? straordinari, con cui rimarranno un 
biennio; trascorso il qualé, in seguito ad ispeziona Ministeriale © 
udita la Giunta per l'istruzione agraria, saranno assunti definitiva 
mente .in servizio con flecreto Reale; ‘oppurég dispensati. 

‘Il servizio prestato -come straordinario è valytato agli effetti 
della pensione ed il*primo dei quattro aumenti giuinquennali de» 
-COT® dalla, nomina definitiva. 

00 concorso è per esami e per titoli. ! concorrenti riceveranno 
avviso, in tempo debito, del giorno e dell’ora in cui saranno tenuti 
gli esami, che avranno luogo in Roma presso il Ministero per l'a- 
gricoltura nella prima quindicina di marzo 1928. 

A parità di merito, saranuo preferiti coloro che siano invalidi od 
orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, 
oppure siano insigniti di dpcorazioni al valore militare ed infine 
chi abbia prestato servizio militate come combattente. Sa 

Al vio: direttora ed agli assistenti, di nuova nomina, delle sta- 
zioni surricordate, saranno applicate le norme legislativo che, fh 
ordine alla pensioni, gi stabiliranuo” sin sostituzione a quolle vi. 
genti. 

Lo domande di ammissione ai ‘presenti concorsi e i documenti che ’ 
le corredano, debbono essere conformi alle prescrizioni della: loggo 
1801 bollo e portare la vidimazione delle autorità. politica 6 giudi- 
ziaria; © i documenti di eui alle lettere 5), 0),.d), e), 7), debbono 
avere dita non.anteriore al 1° dicembre 1930. 

Roma, 16 novembre 1920 


It ministro 
MICHELI, 


Orario 
dell'assistenza 
notarile e) TE IonaIe 

4 
z 
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dell'ufficio 
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Distretto RA 
È allo stusio 


Vicenza !' 1| Martell e giuvedì 
dalle oro 10 alice 
12 e dalle ore 14 


alle 16 


Vicenza 


Alzano Maggiore Bergari 0 i 

' alle 12 

Pinerolo ‘ Pinerolo l Tutti giorni 

E i ad eccezione del lu- 

nedi, dalle ore 9 

i alie iz e dalla ore 

! 44 alle 17 - Lado 

i menica dalle ore 9 
alle 12 


1! Lunedì, mercoledì e 
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alle 12 
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i alle 12 


| 
| 
| 
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i 
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Santa Teresa Gal- | Sassari li 


lura 


Ponzano Romano | Roma | 1 | Tutte le domeniche 
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EA dallo ore 9 


3 alle 12 


Ban Vito Romano 
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ore 9 alle 12 
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vedi di ogni set- 
tirmana dalle Gre 
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lv 


ki 
° 
B 
® 
i 
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Le domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustifica- 
tivi dei requisiti indicati nell'art. 6 afila legge 18 febbraio 1913, 
n..$?; deve prosentarsizal-procuratore del Re presso il tribunale da 


eui dipendo il Distretto notarile dove il'posto è da provvedere (ar-* 
tieelo 10 della legge 16 febbraio 1913,‘n.‘89 modificato dal decreto- 
legge-29 aprile 1920, n.‘544)‘entro:il'termine di-40 giorni succes.’ 
sivi alla. pubblicazione: delpreseitte avviso ‘sotto pena di docadonza,î 

Alla domanda «dovrà ‘essere unito “in “doppio “esemplare in carta* 


libera l'elenco dei documenti presentati. . 
1 documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del 
@) per i candidati notari: i 
1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita; 


2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della* 


residenza ; è 


8° certificato di moralità, rilasciato dal îndaco del Comune ove” 


l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesf, 


‘ozdorre egualo certifieato rilasciato dal sindaco del Comune della’ 


residenza o delle residenze precedenti ;.., 


e TTT 


. Direttore: DARIO PRRUZY, 


! Sabato dalle ore 8 


feriali, 


nedie giovedì dalle, 


martedì, 


regola-' 
mente notarile 10) settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra:* 


Li 


EI E 


Tip:gcatia delle Mantella:e. 


4° certificato generale dal enseliario; 
5° certificato rilasciato dal searciario della R. procura presso 


‘ il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal: 


quale risultino i procedimenti pruali eventualmente in sorso d’istru- 
zione o di ciudizio a cartin dell'aspiranie medesimo. Se la residenza 
attuele duri da meno d: soi ini, anche-=b5s? tale certificato si 0s- 


‘serva. quanto é prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità : 


tela diploma di laurea in ginrisprudenza, ovvero un certiticeto 
del direttore della segreteria d -1:'Università presso cui fu conse- 
guita o confermata la laurva; : 

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari; 

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbre= 
viata, i documenti che la giustifichino; a 

9° certificato dell’esamo d'idonvità al notariato, dal qualo ri= 
sulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall’aspirante; 

è) per i noteri in esercizio e per i coadiutori: 

1° ‘attestazione del prosidente del Consiglio notarile del di- 

stretto in cui iîl concorrente esercita, dalla quale risulti che laspi= 


, rante è inscritto nel rusto d:! noturi esercenti nel distretto gteaso, 


con la indicazione della dara di tale inscrizione. Se precedente- . 
tnente il concorrepte esercitò in altri distretti, deve produrre anche 
‘aguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili; 
2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ci 

“tndicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 0.9. a 

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono 
presentare gli stessi documenti indicati alla lettera 8) e al n. 2 
‘della lettera. a). » i 
© 1 egnceorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre - 
‘nel tétmino di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui 
“all’articoo 11 della legge, tutti i documenti che credono necess@ri. 

I documenti debbono essere prodotti in oviginsls od in ‘copia auten- 
‘tica, oselusi gli equipollenti e ie copie eertificate conformi di qual= > 


isiasi natura e legalizzati ai tormnini del R. decroto-leggo 19 novem- 
bre 1914, n. 1290, ggo 19 novem 


I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4.0 5 della lettera a) deb- 
«bono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente nu- 
‘mero della ‘Gazzetta ufficiale. 

. Hl concorrerite, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve 
sper ogni posto fare domanda separata ed in ognyna di esse Specificare 
‘Pordine ‘di preferenza dello sedi, anche se si tratti di concorsi pub- 
-blinati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Mi- 
‘mistero ‘della giuatizia, + , ; 

Qualora egli: non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia 
igià conteguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener 
‘conto delle altre domanie. 

Be traitisi di concorsi pubblisati con lo stesso bapdo, per po: 
vacanti nel medesimo distretto, Vaspirante può limitarsi a docu- 
‘meutare una sola de:lo domande, facendo nelle altre opportuno 
richiamo (art 23 del regolamenio notarile su citato). 

Si riporta, qui appresso, per opportuna’ norma dogli interessati, 
ancho la disposizione dell'art, 14 uel decret.-legge 9 novembre i9l8, . 
n 2239. eh: . . 
Finchè il numero dei notari in' esercizio ‘nel’ distretto ’di“ciazf nn 


:Pollegio notarile non sig ridotto a' quello fisiato nella-tabella indi. © 


cata ‘nell'art 4 della legge 18 fhbraio 1913,'n. 89,‘néi concorsi che 
saranno pubblicati per iì conferimento dei posti notarili vasaoti 
dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai motari 
cho già esercitano nel distre'to, e, a parità di condizioni, a quelli 


i ‘Fimasti in esercizio nelle sedi ivi soppressa. 


Si avverte da ultimo chs la restituzione dei documenti e delle 
pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del ' coneqrso. 

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essore indicato 
esattamente Findirizzo dell’aspirante, e-i documenti inviati separa- 
tamente dalla domenda d: afhmissiore dovrànno essere acconipa - 
gnati da lettera nella qua'e sia specificato il concorso per il quale 
sono presentati. 


TUMI 1 RAFFALLE, gerente rospo ni udide, 


